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現在就透過本書來探究與認識 ''建築"吧！ 
它將帶領你透視各個時代、各種形式建築的内部結構， 
例如城堡、教堂、豪華住宅及摩天樓等等。 

翻開本書，你會發現： 



有兩百多幀精美的原版圖片和圖解。 

利用分解圖和透視圖，呈現建築物最精細的部分。 

一本可供全家人使用的新型態圓解辭典。 

淺顯的文字、詳盡的說明與正確的名稱，對任何讀者而言都稱手好用。 

收錄了超過3000個名詞的最專業辭典。 




是查閱各種名稱的最佳指南， 

可觀察、學習、發現和認知這世界上的所有事物； 
從機械中最小的齒輪到最小的生物細胞， 

以及一些複雜的運作，都以清晰的彩色圖解標示清楚。 



DORLING KINDERSLEY 










































































































視覺賞析 


建 築 

冷卻塔 



法_巴黎龐畢度中心的主要正面，西元1977年 


鑲玻璃之自動梯管 

















希臘普林勒衞門（正門）雅典娜神廟的愛奥尼克式柱頭，約西元前334年 


香港的上海滙豐銀行，西元 1981-1985 年 





螺眼 


十字形支撑 


垂直窗 


門中梃 


壁翕 


四核心輔助拱 


煙囱筒身 


都鐸式尖拱 


鑲板 


法阈恩河的城堡主塔，西元 1225-1245 年 


尖拱 


通往城堡入口之橋 


獅面門扣環 


十二面體的三層樓板 


英_都鐸式門，約西元1859年 


英阈倫敦水品宮展示廳，西元1851年 
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邊門 


薄鑄鐵羽板裝飾 


入口 

















































































組合式壁柱，混合式壁柱 
(譯註：愛奧尼克式與_ 
科林新式混合式樣) 


視覺賞析 




圓拱窗 


，天窗頂塔，塔式天窗 



甕塔裝飾 


混合圓柱，組合式圓柱 


基座 


假門，盲門，隱門 附聯式弧形山牆，附加式弧狀山牆 


法_巴黎瑪德琳教堂的計畫正面，西元1764年 
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埃及托勒密 一羅馬 K 期之桢物形柱頭， 
西元前 332-30 年 



lul 拱與麥芽糖形柱 


圓拱 


額枋 


麥芽糖形柱 


基座 



法_巴黎架保羅一欺路坫人教常， 
從西7[1627年起 
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十九世紀50 
二十世紀早期52 
現代建築物54 
建築風格年表58 
索引60 



繫樑 


基木或墊底橫木 


地板栅欄端點 


英_木構架住 M ，約西元1450年 
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古埃及 


愛默一 瑞神廟的多柱式建築大廳的前立而 

，有1/4凹圓線腳飾之檐飾帶 


古埃及的文明以神廟和陵墓著稱（埃及文明自西元前 
3100年至西元前30年，被羅馬帝國併吞為止，維持了 
將近3000年。）。埃及神廟大都採高大和幾何形式， 
愛默一瑞神廟就是最好的例子。神廟通常用象形文字 
裝飾，並且在牆上彩繪神、法老王和皇后的畫像。 

埃及人特別重視陵墓，因為他們相信人死後還會 
復活，為了讓死者生活得更舒適，他們把陵墓 
裝飾得很華麗，甚至周圍還環繞著相對的假門。 

最著名的古埃及陵墓是金字塔（見 58-59 頁）， 

它們的設計象徵太陽的光芒。許多古埃及使用 
的建築形式，後來也被其他的文明所採用。 

例如，柱子與柱式後來成為古希臘（見 8-9 頁） 

與古羅馬（見 10-11 頁）的建築特色。 


鐘形柱頭 
(開展的紙莎草） 


額枋 


111 III 

1 

f 

1 

則廊 H 

3 殿，主殿 fi 

_ 


\紙莎草花蕾形 
-柱頭 


基座 


埃及卡奈克愛默一瑞神廟多柱式建築大廳的側突面 
約西元前1290年 


有圓盤圖騰的 
卡普瑞西王冠 • 


月神柯娜斯 


眾神之王愛 默一瑞 /天空女神哈素娥/ 紙莎草花邊 
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埃及紀査山 Tjetji 王陵墓屮有象形文字的石灰假門， 
約西元前2400年 


表現住屋的象形文字 



iaif 


: 


楣樑 


已蝕平的 
Tjetji 王像 / 


表現太陽或 
光明的圓盤飾 


石灰碑材(板) 


表現” nir ” 聲音的 
鋤形象形文字 


假門頂部 


埃及托勒密一羅馬王朝的植物形柱頭， 
西元前 332-30 年 



紙莎草花飾 

紙莎草葉飾 


紙莎草莖飾 


蓮花苞蕾飾蓮花莖飾 





lliili 


wmm 


描繪法老王臣服於眾神之王愛默一瑞之圖像 


中殿 


有1/4凹圓線腳裝飾的檐飾帶 


花格窗 


裝飾象形文字的方柱 


.方形柱冠 


-紙莎草花 
蕾形柱頭 


_紙莎草式樣圓柱 


-柱身 


_額枋 


. 頂部通氣窗 


表現太陽或光明的圓盤飾 


古埃及建築裝飾 



埃及麥德 W 特哈布山之裝飾脔， 
約西元前1198年 



線_與盤花裝飾 



埃及莽利拉愛巴斯神廟，冇天空女神 
哈尜娥的柱頭，两无前 283-47 V 



蓮花與紙莎草花的帶狀裝飾 
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古希臘 


古希臘建築的 〔種柱 頭形式 


古希臘信徒們為了取悅神衹，依照特定的格式與比例 
建造古典神廟。古希臘石柱有多種風格，從檐部、柱頭 
到柱身都有特定的裝飾和比例 0 古希臟柱式主要有二種： 
多立克柱式最早出現，大概是在西元前7世紀左右，主要 



-柱冠頂板 
. 鐘形圓飾 


柱頸 


希躐雅典衞城大門，多立克柱頭，西无前449年 


用於希臘本土，與西邊的殖民地，如西西里島和南 
義 大利； 本頁中的尼普頓神廟即是這種柱式的代表， 
它是一幢無頂蓋和單環列柱的建築物。大約一個世紀 
之後，具有繁瑣裝飾的愛奧尼克柱式在愛琴海群島上 
出現，這種柱式的特徵是柱頭有兩個漩渦與山牆 
裝飾。科林新柱式出現在西元前5世紀的雅典， 

獨特的卷葉紋飾是這型柱式的特徵，後起的古羅馬 
建築大量採用這種柱式。 


義大利帕斯多之普頓神廟，約西元前460年 



柱冠頂板 水葉形裝飾 


柱頭蓋墊 


柱頭螺旋飾 


螺眼 


波紋線腳板 

蛋狀與尖鏢形之柱頭飾 


愛奧尼克柱頭，希臘作林那雅典娜神廟人門，約内疋前334¥ 



人面裝飾_ 


鈴形核飾 


柱冠頂板 


螺旋飾 


附莖飾 


卷葉紋飾 


柱廊 I :的科林新柱頭，町能源「丨亞洲少數 W 族 的地阽 



板壁間飾 


礎石 




山牆 


多立克柱頭部分 


外露柱廊 


多立克柱式的圓柱 


柱頭 


束帶飾 


豎溝紋飾(縱槽) 
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帕斯多海神尼普頓神廟的(遺址)平面 


rV 希臘述築裝飾 



中殿往 殿) 


六柱式門廊 


中殿牆 


壁角柱 
(中殿牆末端的角柱) 


列柱迴廊 


內門廊(後室) 


前廳門廊(門廳) 



螺旋飾 


希臘芙錫尼愛特辑斯饩庫的正面， 四尤前 1350-1250$ 



希臘雅典帕德嫩的浮雕細 I :，两元前447 - 436年 


希臘愛琴納 
愛芬娜神廟 
的裝飾雕座 
，两兄前490年 


翼獅像 

(一種半鷹半獅的怪獸 



斜簷帶飾 


希臘 愛琴納 
愛芬娜神廟 
的矜飾，两 
冗前 490年 




屋簷 


圓柱收分線(圓柱的微曲線) 


簷帶飾， 
簷帶線腳 
雕帶飾 

額枋 

柱頭 

柱身 

階梯台座 


柱槽 


9 




































































































































古羅馬建築裝飾 


古羅馬(一) 




弧形山牆 


萬神殿的正立面 


三角形山牆 


凹入壁龕 


通風用開口 


圓形大廳 


萬神殿的側立 Iflf 


弧形簷帶飾 
支撑壁柱 
簷帶飾 


I 八柱門廊 


上簷帶飾 


簷帶飾 


鑲嵌式凹槽飾壁柱 


柱上楣樑 


中間砌塊 


斜屋頂 


屋簷 


荷拱 


羅馬帝國早期的建築理念，大都承襲古希臘而來，尤其 
喜愛科林新柱式（見 8-9 頁）。所以許多早期的羅馬建築 
和古希臘建築十分相似，如維斯泰神廟就是最好的例子 （ 

右頁圖所示）。獨特的羅馬建築風格出現於西元1世紀。 

這些風格包括在建物内部使用卷拱、穹窿、圓頂，以及外牆 
的裝飾（希臘建築物比較重視外部），萬神殿便是其中的 
佼佼者。外部的圓柱主要是作為裝飾，而非以結構著眼，例如 
羅馬的圓形露天劇場與德國的特里爾市城門（見 12-13 頁）。 
較小的房子則在泥巴牆裡豎了木構架，如磨坊（見 12-13 
頁）。古羅馬的建築影響了好幾個世紀，其中一些原理 
被應用在11世紀的羅馬式建築物（見 20-21 頁），在15 
世紀和16世紀的文藝復興建築物上，也可以看到 
古羅馬建築的影子。 


_- -- '，•"-.•'•如 f -- --二| 

義人利提維 1 K 的維斯泰神廟之 
垂伦雕飾，約两尤前80年 


裝 飾的羅 Ag 式卵形裝飾 


頂眼天窗 


同心圓系列之階梯式環圈、 
鋸齒形裝飾 


接合山牆 


/外圈碟形穹頂 

中間砌塊 


斜簷帶飾 
山牆 


有題字的柱上楣樑 


義大利羅馬萬神殿内部，西兄11811約128年 


内圈穹頂， 
緊接著凹拱的曲線 


柱上楣樑 


























































































































義大利提維 M 維斯泰神廟，約西元前80年 




凹槽飾 


圓形大廳 


垂花雕飾 


科林新柱頭 


中殿(主殿)窗 


遂人利羅馬關茁真廣場的雕帶 
西元 98-113 年 


圓形大廳室内照明用的頂眼天窗 


外露柱廊 


義大利羅馬台塔斯拱的拱頂 A 
西元81年 


_粗石砌牆 
(表面嵌有不規 
則石塊的石牆) 


蛋狀與尖 
鏢形裝飾 


圓形中殿(主殿) 


柱頂橫帶 


科林新式柱上楣樑 


科林新柱頭 


柱上楣樑 


藻井嵌板 


藻井嵌板的階梯狀側邊 


有花葉飾、 
甕飾與飛馬 
飾的雕帶 


階梯式環圈 


上柱腳圓盤 
線腳 


接合山牆 


整體式柱身 

(由單一石料做成的柱身） 

桶形穹窿 


斜簷帶飾 


__科林新圓柱 


柱上楣樑 


通道 


門檻 


列柱墩座 


下柱脚圓盤線脚 


斯各次線腳 
(1/4 圓弧上接 
一縮1/2半徑的 
1/4圓弧所形成 
的線腳） 


神龕(壁龕) 


有波浪狀表面的邊框 

中殿(主殿)門 


桶形穹窿 
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古羅馬(二) 


羅馬式磨坊側面 



樓板中間桁樑 


基木 


框架立柱 


山牆檐口 


托樑墊板 


屋簷 


壁柱 


平封簷板 


灰泥外層 


基礎 


格子窗 地樑 地板 


頂板 


樓板 


義大利羅馬的圓形露天劇場，西元 70-82 年 


羅馬式磨坊正面，西元前一世紀 



半圓收邊瓦，主吊杆柱 
斜屋頂 


吊杆短样 


主椽木 


繫樑 


壁柱 


磨坊輪 


基礎托樑 


支撑柱 


基礎柱 


平封簷板 


牆板 

樓板中門桁樑 


挑檐平底面 


頂板 


有灰泥外層的籬笆隔牆 地板桁樑 



頂冠簷帶飾 桶形穹窿 


遮陽篷 ^ 
(為了遮陽的托架） 

三樓樓層 


科林新壁柱/ 


水平過道 


二樓樓層 


科林新半柱 


柱上楣樑 


一樓樓層 


多立克半柱- 
地面層 


連拱廊 


内框殼 
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楔形拱石 
半圓塔 


柱上楣樑 


柱頭 


基座 


德_特甩爾市城門，約西元 240-260 年 


半圓塔 


迴廊式通道 


額枋 


附聯式圓柱 
，附加式圓柱 


圓拱 

城鎭入口 


、頂冠簷帶飾 
拱墩 


_拱頂石 
\\圓拱窗 


女兒牆 


簷帶飾~ 


雕帶—— 


荷拱/ 


庭院 


連拱廊道 



方石砌體 


拱形樓梯開口 




塔司干式柱式 
(古羅馬建築柱式) 


灰泥 


拱頂石 


正面 


羅馬式籬笆抹泥隔牆，西元前一世紀 


_榛木枝骨架 


粘土混合物 


鑲嵌式直角柱 


塔司干式壁柱(古羅馬建築柱式) 


半圓形後殿(中世紀增建) 

樓梯開口 


油漆 


/簷帶飾，簷帶線腳 
走廊 


拱墩 


觀眾席(大廳) 


束帶層 


__輻射形牆 
且石砌牆 

1粗毛石亂嵌灰泥構成 之纟亏 工) 









































牆 


籬笆抹灰隔牆 



英國中世 
紀木牆裝飾 


牆是一種包被或分隔建築物的連續結構 
框架構造牆和量體構造牆是兩種 
主要的承重外牆。框架構造牆採用木構架 
或金屬構架。木構架的房子（如下圖的 
中世紀房子）是在框架立柱間的鑲板之中 
填充細薄的木材壓條(或稱為籬笆)與灰泥， 
完成的建築物經常用裝飾性的支撑和木質 
雕刻來修飾。量體構造牆則是用磚或石 
建造而成的實體結構，砌法有很多種， 


支柱 
(板條橫木) 

灰泥塗抹 



稜邊 


—■層 


砌磚構造 

露頭磚 /露側磚 


ksms 


用來增加磚牆的強度。英國式的砌法是一定要用磚， 

組合成露頭或露側的磚砌，使牆面產生交叉效果；荷蘭式的 外表 
砌法是每一層的表面都由交叉間隔的露頭和露側磚所組成 
順砌法則單由露側磚構成。大型建築物的牆通常是 
石造的，例如聖保羅大教堂（右頁圖示）。 

角柱（實體的石造支撑）承載了大型拱與窗的 願磚- 

重量，這些角柱通常用一些圓柱和壁柱綴飾。 露側碍 


/路1只 Ufl 守 


英阈式砌合 


刪縱縫 


封口 1 ,雙 

•鎺 __ "I 


荷蘭式砌合 


磚的種類 



英 N ，大 M 生產的磚，十九世紀 


磚面凹 



英國，早期公制磚，十九世紀 


空心牆露側磚 




主椽木 凹面支撑 



斜屋頂簷 


平瓦露面 


山牆簷口 


屋簷 

框架立柱 


外挑桁樑 
(突出桁樑) 


鑲板 

壁柱 


外挑牆面的轉角柱 
樓板桁樑 


外挑過樑 
(托牆设) 


地板 


樓梯 


基礎托樑 


基木 


普通橡環形桁樑桁架中柱 


屋脊 


中橫木 


外挑樓板 


托架 


轉角柱 


順砌磚 


現代工程用磚 



地板桁樑端點 


封簷板 


環形桁架端點 


尖點 


葱形支撑 


尖拱窗 


微葱形曲線 
的張力支撑 


都鐸拱式窗 


基木 


四中心的凹尖拱 


山牆 


環形拉樑 


繫樑 


牆板 


突窗 


粗抹的灰泥牆面 


托架 


有二重凹圓線腳的弧形窗 


凹面張力支撑 


框架立柱 


英阈木構架房子的側面，約西元1450年 


木構架房子的正 ■ 
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英_ 倫敦聖保羅大教堂一個角柱的木構件拆解重構，西元 1675-1710 年(瑞恩設計) 


扶壁 

風管 

外圏穹頂的底座 
從内圏穹頂到天窗閣樓之走廊 


扶壁 


圓形交叉側廊拱 

有垂花雕刻的飾帶 


三角扶壁 

通往上層天窗閣樓牆的通道 


直懦窗 



弧形拱 

高側窗 


_主要高度面 
的外部牆 


覆蓋通道的圓拱 

圓拱開口 


凹面圓拱壁龕 


屮殿剖祝 


側廊剖視 
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屋頂與煙囪 



構成屋頂有兩個基本的要素：頂蓋和支撑構架。斜屋頂的 
支撑構架包括斜椽木及水平橫木，並且利用凹凸榫接頭或是 
半邊嵌榫接頭連接屋頂桁架。最常用來覆蓋屋頂的材料有 
石板、陶瓦和瀝青（通常用於防水性的平屋頂），雖然用 
茅草和鉛皮材料覆蓋的屋頂仍然存在，但主要以老式房子 
為主。茅草屋頂由成束的稻草或蘆葦層層舖設而成，再用 
鋼條或頁岩杆壓貼，然後用彎曲鈎推進椽木固定。煙囪是 
排出煙霧的通道（或稱通煙管）；煙囪筒突出屋頂上；煙囪頂管則位於 
煙囪筒的頂端。右頁圖中有一些設計十分精巧的煙囪筒和煙囪頂管個案。 


祕頂收頭裝飾 




方椿 


邊框 


凹榫(榫孔) 


四凸榫接頭 


凸榫(突出片) 


榫肩 


圓椿 


封閉接頭 


半邊嵌榫接頭 





屋脊(屋頂頂端) 


編條 


凹面上支撑 


桁條 


彎曲繫樑 


壁板 I 


屋簷 


面坡橡(縮短的普通橡） 


雙立柱式屋顶桁架 


斜屋頂的桁架中柱 


脊橡 


_普通椽 


半桁架 


四坡屋頂 


小繫樑 



小繫樑 


凸榫 


桁架中柱 


凹面上支撑 


凹凸榫接頭 
釘點 


釘 


支撑起始點 
角形環狀線腳 


錐形物 



上部小繫樑 



頂撑 


鑲邊石椽木 


普臟雖屋架下部小繫棵 


筆直支撑 


繫樑 


單立柱式屋頂桁架 
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M 顶類型 



四坡 M 頂 


斜坡尖塔 





十字坡 w 頂 四角攒尖 w 頂 


凹陷模式 
尖滾腰環 




王冠 


托架 


滾腰 



煙囱筒，煙管 


煙囱頂管 


z 字形浮雕 
環狀線腳 


順磚砌合體 


維多利亞式煙鹵頂管和煙囱筒 




牆板 


帽形脊瓦 
檐下齒形裝飾 

壓艙石砌層的屋簷 


牆板 
連結屋簷的半瓦 

丁磚，露頭磚 

順砌磚，露側磚 


I 荷蘭式砌磚作， 


梅花丁砌磚作 


茅草 M 頂 


凹凸榫接頭 


板條(抹灰板條) 


彎曲鈎（鈎曲) 


主橡木 


頁岩杆 


繫樑 


鉸接 


面坡橡_ 
(短橡 ) i 


脊橡 


砂漿灰泥 
突緣 


I '. _主椽木 

P 板條(抹灰板條) 

.* 〃 -一鉸接 

_ ■ 

平瓦覆蓋 


瓦片 M 頂 



現代心板瓦 


屋瓦 類墘 



16世紀砂岩瓦 




現代泥瓦 



現代 石板瓦 


油毡釘，平頭短釘 


滾邊 


銅條飾(夾片) 

咬口接縫 
鉛片 

銅條飾(夾片) 



鉛皮屋面的接合 

鉛片 油毯釘， 

平頭短釘 


L 木材 



銅條飾(夾片） 
褶曲 


木質滾接 


直立縫接合 



油毡釘，平頭短釘 鉛片一油毡釘，平頭短釘 

鉛質滾筒 
銅條飾(夾片） 



咬 u 接合 


中空滾筒接合 


a 羅馬泥瓦 
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中世紀城堡與住屋 

中世紀時期，歐洲戰事頻仍，許多地主和貴族因此 
興建城堡作為防禦要塞。典型的中世紀城堡在 
護城河外環繞著外牆，藉由土堤護岸防衞内部的 
中庭。城堡的最裡面也正是最堅固的部分—— 

城堡的主壘（或稱核堡）。城堡主壘主要有兩種 
類型：一種是塔式的城堡主塔，如法國凱薩城樓 
和庫西宮殿;另一種是矩形城堡主壘(或稱「廳式 
核堡」），例如倫敦塔。城堡通常有突出的塔樓 
(一種突出的防禦設施）作為暸望台，像是 
一座堡塔。中世紀典型的住宅是木叉柱構架、 

籬笆抹灰隔牆（見1445頁）、斜屋頂，如中世紀 
的倫敦橋就是最好的例子（右頁圖示）。 


法_普羅維斯凱薩城樓之城堡卜:塔，12世紀 


小圓窗 


換氣孔 

透光孔，瞭望孔 
圓錐形尖塔 


飛扶壁 
六面體大廳 
半圓角樓 
火爐，壁爐 
城堡外庭 


有垛口的城堡女兒牆(鋸齒狀女兒牆） 
,半圓體穹頂 
_走廊 

突角拱，跨牆角拱 



到土堤護岸的樓梯 


土堤護岸 


裝飾性、 
圓的卸荷拱 


平拱座 
，平拱墩 

城堞，城垛 


土墩 



四面體 


有垛口的城堡女兒牆(鋸齒狀女兒牆） 
換氣孔，透光孔，瞭望孔 


在地面層之上通往入口的木質樓梯 


瞭望孔 



木叉柱構架 


飾帶線腳 
扶壁柱，支墩 


英國喀那芬郡城堡外凸瞭望塔，英國叉柱構架屋，西元1200年 
西元 1283-1323 年 



木構架房屋 


雙開口的圓拱窗 


英國倫敦之塔，自西元1070年起 


欄杆栅板 





_ 


:應驚驅 


圍護牆 


尖的卸荷拱，減壓拱半圓卸荷拱，減壓拱 


平面環層 /渦旋飾的托架 


直角窗凹陷的直角窗格 


圓拱窗 半圓外凸部分 

法國巴黎城堡，14世紀 


瞭望孔 側向圓形凸出部分 
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英國中 世紀倫敦橋，西元1176年 
(有14世紀城堡式建築、典範房子與雙塔大門) 



城樓 ^堡式建築 


造形山牆 


典範房子 


斜屋頂 


教堂地下室 


支柱 ， 支磁哥德式尖石拱 


有木作裝飾的木構架 


小教堂前橋墩平台 欄杆 ’扶手 


葱形圓頂 


凸肚窗 


木構架 


法阈恩河庫西城堡主塔，西元 1225-1245 年 



圓拱 


城壕，護 
城河，壕溝 


在内牆結構内的過道 


四方中心的/ 

卸荷拱，減壓拱壁龕 


雕刻裝飾的出挑 
(托臂，托架） 


女兒牆，界牆 


十二面體的二樓 


附牆裝飾性小柱 


十二面體的一樓 


漏斗狀斜面牆洞 


十二面體的地面層 


、 \ \通往土堤護岸的 

凸出層，凸出帶扇形斜坡道遺跡 


檐帶線脚 


走廊 


尖拱 


内廳 


演講台，講壇(升起的平台 )_ 

肋拱起點__ 
突出直角柱_ 
窗戶開口 
煙囱柱身- 
直角形開口、 
壁爐，火爐~ 

有環狀半圓線腳和樑上橫帶的拱門飾_ 


過道 
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圓形的走廊連拱 


羅馬式柱頭 


連拱廊 


中世紀的教堂 


法_康魁斯聖弗依修道 
院，約西元 1050-1130 年 


葉尖飾 


中世紀時，歐洲建造許多教堂。這一時期的教堂多半使用 
巨大的角柱與圓柱，以支撑高頂穹窿。到了 10世紀， 

羅馬式建築風格已經形成，建築師採用了許多羅馬或 
早期基督教的建築理念，像是十字形底層平面——如 
法國安格拉米教堂，以及帶有主室與側廊的長方形 
殿堂糸統。到了 12世紀中葉，飛扶壁和尖拱出現， 

這些特色在稍後的哥德式建築使用最廣泛（見 
22-23 頁）。右頁下圖的法國巴格那斯教堂便兼具 
這兩種風格羅馬式塔、哥德式中殿和唱詩席。 


斜面，坡面 
圓形樓梯角樓 


瞭望孔， 
採光孔1 
透氣孔 


八角形尖塔 


圓拱窗 


環狀線腳的拱門飾系列 


短柱飾的邊框 


. 八面體十字形塔 


斜屋頂 


英阈教堂屋頂浮雕裝飾 


羅馬式柱頭 —講壇(升^的平台 


法阔奥藤架拉雷瑞教觉之 
''飛向埃及"柱頭， 

西元 1120-1130 年 


法阈維拉列帮瑪德雷寧大七堂之 
”聖靈 基督” 柱頭，西元 1120-1140 年 




附聯式半柱 
附加式半柱 


單斜屋頂，單坡屋頂 


十字形教堂翼部 
耳堂 

扇形拱 


小柱 


圓形上心拱 
圓形高蹺拱 


走廊雙開間 
走廊柱距雙開口 


集柱，簇柱 
複合柱 


附聯式半柱， 
附加式半柱 


筒形拱頂，筒形穹頂 


側廊 


主室 


側廊 
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法_ 安格拉米教堂地而 m 平 ift ，約 fr 西元 1105 年起 


法國安格斯寒格教堂唱詩班席，約西元 1215-1220 年 


厚重模造橫向拱 


半身柱，附牆柱 



_圓室，教堂東端 
(有圓形壁龕和小教堂 
的唱詩班席） 


人或獸圖像裝飾浮雕縱向脊肋 


有環狀半圓線腳 
的交叉拱，斜肋 


透氣孔，採光孔 
隔熱夾層 
山牆 


_十字形教堂 
翼部耳堂 


橫向拱 


穹頂半肋筋 


圓頂 

圓拱窗 

扶壁柱， 

扶壁支墩 

立體柱冠， 
立體頂板 

平橫帶飾的橫向拱 

附聯式短柱 
附加式短柱 

中殿跨距 


群柱，組合柱，集柱 


門廊，前廳 



有人或獸圖像裝飾 
的拱頂石、拱心石 


上 ... 

一 拱頂基石 


多面體的 
柱冠，頂板 

花葉飾柱頭 


直角形教堂 
後殿，壁龕 


法_巴格那斯教堂 
西元 1170-1190 年 


飛扶壁 

單斜屋頂，單坡屋頂 


直角附屬小教堂/ 

有花葉雕帶飾的墩座連拱廊柱列 

在雙環形圓紋曲面中 

的稜角飾之模造元件隔熱 ( 多面體的柱冠，頂板 
夾層 

,橫向拱 




八面體的基座 


四方頂尖塔，塔樓、 
拱門之上的拱廊. 
花葉飾柱頭、 
三叉支穹柱身、 
四分穹窿、 
穹頂半肋筋、 

附聯式集柱，附加式集柱、 
托臂，出挑、 
支承扶壁的墩_ 
漏斗狀斜面牆洞_ 
瀉水坡度/ 


塔的穹窿 


基座，基石 


四方形基座 



附聯式半柱 
附加式半柱 


在雙環形圓紋曲面中的平帶飾條之拱腹/ 


中殿之柱 


群柱，組合柱，連拱廊 
集柱 


唱詩席 八面體的基座 跨距 


、附聯式柱廊« 
附加式柱廊 
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哥德式(一) 



哥德式建築的特徵是肋拱、穹窿、尖拱 
或外二心桃心拱、飛扶壁、裝飾性 
拱頂花格和山牆與彩繪玻璃窗。典型 
哥德式建築有英國的索力斯伯利 
大教堂、老聖保羅大教堂，以及 

m ^ 唱詩班殿_ 

法國巴黎的聖母院（見 24-25 頁）。 "" 

枢格酬定玻璃 法國在12世紀中葉，脫離了羅馬式建築 

(見20_21頁），發展哥德式風格，並推廣到全歐洲。 

13到14世紀晚期的英國裝飾風格與15到16世紀法國的火焰式 
風格，使哥德式的裝飾意味更濃厚，這些特色可在索力斯 
伯利大教堂的塔與聖 • 瑪庫婁教堂的樓梯找到（見 24-25 
頁），球花和曲線（平滑）窗格隨處可見。英國晚期的 
哥德式風格 （14 到15世紀晚期），強調建築物的垂直 
與水平設計，懸臂樑屋頂是這時期最顯著的特徵。 


索力斯伯利教堂地面暦平面 

祭壇\ 東向方形玻璃窗收頭 

/紀念物擺設 


石灰石塊 


哥德式球心花飾的托盤 


雕刻成圓筒的塊體 


切出多邊形的塊體 


鉛筆規線 




初坏 


雕刻出圓筒形量塊 


托盤_ 




心. 


_球心花 


木摺帶飾_ 




_標記 


早期階段的 
雕刻球心花飾 


角樓式的尖塔 

三葉式暗拱的女兒牆 
窗橋 

彩繪玻璃 
基座 


成品 


側邊小教堂 


交叉點 


主壇 

宗教儀式行進通道 
南向唱詩班席走道 

聖器收藏室 




中殿 



酬_ 汴::米:^ 

,r 


交叉支柱 
支承扶壁的缴座 

北向入口 
門廳 


立面牆 


唱詩班席位 
風琴擺設 

西翼殿 

樓梯 


連拱廊 

主殿 

南向走廊 

角樓 


第三小教堂 
(淑女教堂) 

I 


唱詩班殿 



扶壁柱 


單坡屋頂 


東翼殿立面 
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、風向標 


大不列顚索力斯伯利教堂北 
向立面，西元 1220-1280 年 
(中 央與南 旁尖塔增建於14世紀） 


索力斯伯利教堂西向正面 


神像光環飾 
，山牆 

交錯式三門尖拱窗 



女兒牆 

成列的三葉拱飾 


雙重尖頂窗和四葉 
花冠的裝飾性尖拱 


突出角樓 


三葉拱下的一排山牆 


小山牆屋頂下的壁龕 


尖頂 

山牆的線腳邊 


尖頂式塔 
斜屋頂 

飛扶壁 

側向角樓 
小山牆冠飾扶壁 

卷葉形花飾 
扶壁 


角扶壁 


. 、 样:内飾 

,瀉水收頭 三葉裝飾 北向入口門廳 ' 在尖拱下的雙重尖頂窗 
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法阈盧昂聖 • 瑪庫婁教堂的螺旋形樓梯，大約西元1519年 


.葉花飾 


樓梯櫊杆的曲線(流線形)花格，14世紀或15世紀 


梟混線腳 
(倒葱形曲線） 


漩渦形花葉飾 


卷葉形花飾 


圖像 


模制飾帶 


彎曲飾帶' 
附加式山牆 


直角扶壁 


壁龕 




附聯式山牆 


葱形曲線 


附聯式山牆 
附加式山牆 


雕像 


尖頂 


角樓式尖塔 


劍形飾 


籃拱 


角扶壁 


1/4凹圓線腳 


.雙重尖頂窗和四葉 
花冠飾的尖拱窗 


英國倫敦老聖保羅大教堂的塔與部分 
中殿唱詩班殿，西元 1087-1666 年 


壁龕 


角樓式尖塔. 


四葉花飾的女兒牆 


幾何花格飾尖拱 


飛扶壁 


有拱頂花格和三重 
尖頂窗的尖拱 


直懦窗 


頂層牆 


單坡屋頂 


早期英國哥德式 
風格的花格窗、 


扶壁 


小圓窗 


迴廊 


瀉水收頭 




多葉花飾的圓窗 


早期英國式窗 


中殿 


翼殿立面 


唱詩班殿 
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普通椽 


雙柱屋架 


主繫樑 


斜過支撑, 


有珍珠花邊飾的繫樑哥德式窗 


.托座，托架 


撑臂，支撑. 


英 N 諾福克郡哚们特芬教堂 之托竹 
樑 MM (抬樑忒）， 两尤 1360-1380年 


八面體尖塔 


突出斜構橡 


剪式樑 


筆直支撑 


中間繫樑_ 


中殿與十字 
形翼部(耳堂) 
的屋頂桁架 


面坡橡，短椽 


緊扣桁條 


下繫樑 


哥德式窗花格 


脊樑，脊木，脊板 


法_巴黎聖母院，尖塔與十字 
形翼部(耳堂)屋頂，西元1163 
-1250 年 


窗戶區域的楣樑， 
通常也扮演繫樑功能 


附聯柱，附加柱 


,支撐，支柱 


浮雕面 


錘式支柱 


斜面邊 


拱形撐杆，拱形支撐 


木質鑲板 


典型哥德式特徵 


欄杆，扶手 
上繫樑 


立柱 


義人利米蘭人教党之橫跨側 英阈德貝郡豪斯教堂之滴水嘴、 

廊的飛扶喂， W 元 1385-1485 年承掰 n 、笕嘴、怪獸形雕喂放水 u ’ 

西元1450年 


垂直短柱 


屋脊 


普通椽 


，主椽木 


附聯欄杆，附加欄杆 


拱座，拱墩 


英_倫敦寺院食堂上部(其後為黑袍教 
團的劇院），托臂樑屋頂桁架(抬樑式）， 
14世紀 


山牆 


尖柱 


暗三葉飾 


外二心桃尖拱 


葉飾拱 


四葉飾 


幾何形分條線腳 


三葉飾拱 


外二心桃尖拱 


直橋 


，斜切邊緣的 
簷帶飾(簷帶 
線腳） 


托臂樑，橡屋樑，抬樑 


小圓窗 


尖頭 


小柱 


壁柱，柱條. 


欄杆，扶手 


5角飾帶_ 


圓拱 


















































文藝復興（一) 


魯切拉宵曲向廣場的正面 


屋簷帶飾 

文藝復興是一種遍及整個歐洲的文化運動，大約從14世紀一直持續 
至17世紀中期，在這段期間，藝術與科學都有了重大的變革。在建築 
方面，就是恢復古羅馬建築物的古典形式與比例。文藝復興起源於 
義大利，在那裡可以發現最具這種特色的建築物，如本頁圖中的 
魯切拉宮。風格主義 （Mannerism ，或稱風範主義）是文藝復興 
風格的一支，完全採取古典建築形式，代表作是勞倫斯圖書館。 
當文藝復興風潮傳至歐洲各國時，它的許多特色被融入了地方性的 
建築中，例如，法國蒙太爾堡（見 28-29 頁）即加入了壁龕這種 設計。 


圓拱 


採光窗 


粗面石工 


拱門道 


直角窗 


二層 


主要樓層(二層）_ 


地面層 


義大利佛羅倫斯魯切拉宮側面， 
西元1489年（由德沙卡諾、 

馬佳諾、克羅納設計） 


基座// 


對稱門窗布局 


拱肩板 


採光窗 


在圓拱之下的雙窗 


楔形拱石 


裝飾性壁柱 


粗面石工 
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義大利文藝復興逑築的細部 



卯羅倫斯人教帒3顶屮 I 瑣的鑲板， 弗羅倫斯帕 两小教 

内 ^1420-1436%: 堂 1 頂 I : 的 藻片， 

西元 1429-1461 年 


屮勞倫卯羅倫斯館之樓梯， 
(譯註:米開蘭斯羅所作) 


威欽察羅坦達(晡頂、_廳) 
別墅的門廊，两元 1567-1569 年 



環狀半圓線腳裝飾 


屋頂簷飾線腳 


平邊條，嵌條 


圓拱 


線腳飾 


粗面石工 

細部裝飾 
平條飾，嵌條 


直角窗 


屋頂線腳裝飾 
(譯註：包括挑檐 
、雕帶、過樑) 


細部裝飾 飛檐托(托座) 


削斜面窗台 


凸圓線腳(滾邊線腳) 


檐口板 


混梟線腳 
(葱形線腳飾) 


環狀半圓線腳裝飾 


鑽石形砌塊 


拱門道 


墊塊 
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壁柱 


文藝復興(二) 


法_蒙太鲥堡北翼， IT 西允1523年起 


歐洲义藝復興逑築的細部 


两班牙 寒拉公加山迆拉斯谈坎 
斯 WW 灼砌磚興 W 殻嵌飾的 
石牆， 两元 1475-1483 年 


法阔布洛瓦堡诂朗蘇允-世別 
氍的興棟，螺旋樓梯塔， 

西元 1514-1530 年 


法阈芳丹白露宵， % mmm \ 
(嘥爐焯 m )， n 西尤1528苹起 


屋頂煙囱，壁爐煙道 


單斜屋頂，單坡屋頂 
葉尖飾 
團花雕飾 
尖柱，尖塔 


有海豚頭的雕花螺旋飾 


山牆 


半圓瓦屋脊 


羅勃 • 蒙太爾雕像的裝飾 


圓盤花飾的壁柱 


有浮雕式花冠、蔓鬚 
與奇異圖案的雕帶飾 


.窗橋 
貝殼飾 

凹面，拱形壁龕 


裝飾有鑲嵌於凹面 
壁龕的小雕像的短柱 


台座，底座 


螺旋飾的雕帶 


仿科林新式的柱頭 


額枋，楣柱/入口，正門 


.瞭望塔，觀景樓 


螺旋裝飾的拱頂石 


.直角窗 

門窗橫檔 


壁翕，神龕 


雙柱 


牆裙，裙板> 
踢腳板 


勒腳，基座裝飾線腳 


裝飾有橫帶與 
葱形線腳的雕帶 


裝飾線腳 


裝飾性山牆 


奇異的圖案 


貝殼裝飾的雕帶 


葉尖飾、 


頭形裝飾的、 
愛奧尼克式柱頭 


裸體雕像站立的裝飾燭台 
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:屋頂 


舞台頂蓋 


栅板 


表演舞台 




蒙太爾堡北翼樓梯 


法_巴黎架歐斯達克教堂鐘塔(鐘樓） 
西元 1532-1640 年 


風向標 


球形飾 


支撑凸窗 
(八角窗）的支柱 


上層走廊的支撑 
舞台的門 

站票席位 
台座，平台 


.低層看台 


分隔走廊與包廂的隔牆 


通往化妝室的門 


四坡屋頂 


鑲有橫帶與嵌條的屋簷 


半圓體屋頂 


魚鱗瓦 

半圓形環狀線腳 


支撑樓梯段的角柱 


扶手，欄杆扶手 


支撑一層平台的角柱/ 

英國倫 敦球形劇場，西元1599年 

扶手，欄杆 
茅草屋頂 


踏板長度， 
梯級豎_級寬，級深 
板，級局 


有凹面撑條飾的鑲板 


做為貯藏室的閣樓 
窗台 


通往更衣室的門 

包廂(紳士室） 


錐形尖塔 


一層平台 


樓梯步級段 


小額枋 

螺旋飾 


拱門飾 

平的橫帶線腳 


凸顯的拱頂石 
柱子的線腳條 


壁柱 


__中層看台 


裝飾有橫帶與葱/ 
形線腳的雕帶 
肋拱 


、瞭望孔， 
透氣孔 


圓柱 

二層平台 


錐形托板 


嵌條 


平的橫帶線腳 


瀉水收頭 


葱形線腳 


四分之一凹圓綫腳 


柱頭 


嵌條 


鍍鋅 


四方形角柱 


圓柱(舞台支柱)// 方形雕花 基座. 


有橫板圈圍的後台 


外牆. 


(價格較低廉的看台) 


29 




























































傾斜的檐板 


雕帶 


簷帶線腳 


鑲板 


I 暴 jjJULLtil 丄 uaXkXii 4 »JtJJJJuxiaiJ > iJLl. < u~ix , - uni il 1» 


巴洛克與新古典(一) 


義大利巴洛克教堂的細部 


巴洛克風格於17世紀早期在羅馬興起，它的特徵是曲線輪廓和裝飾華麗的外觀， 

如義大利教堂的細部隨處可見這些特色（如右圖）。巴洛克風格在義大利、西班牙、德國 
特別盛行，英國與法國也受影響，但並未照單全收，例如英國建築師克里斯多夫 • 瑞恩與 
尼可拉斯 • 霍克摩爾使用巴洛克的特色，設計了倫敦聖保羅大教堂的凹面牆，以及 
倫敦東街的聖喬治教堂的曲線扶壁（見 32-33 頁），可見他們只是部分採用。同樣 
的，巴黎式的聖保羅一聖路易教堂的曲線扶壁與螺旋裝飾，也明顯透露出巴洛克 
風格。17世紀後半段中葉起，一種不同的古典主義（一般稱為新古典主義）在北歐 
興起，摒棄巴洛克重裝飾、浮誇的設計。典型的新古典主義教堂有瑪德琳 
(下圖所示是其正面外觀；非宗教建築物則有拿破崙競技場（右頁）與英國 
建築師約翰 • 索那爵士所設計的房子（見 34-35 頁）。18世紀早期的法國曾 
出現極端奢華的巴洛克建築，也就是「洛可可 ( rococo ) 風格」，帶有彎曲式 
鐵製裝飾與頭形石砌支撑的南次 ( Nantes ) 露台是典型的代表作。 


威汜斯寒路特的嗶瑪利亞教帒 
之螺旋式扶喂柱， W ; i ：1651-1682^|-* 


頂塔樓_ 


柱頭部分(挑檐、 
雕帶、過樑三部分) 


. 鼓出的鑲嵌板 


羅馬維多利亞的聖瑪利亞教党之％ 
瑟瑞薩”迷人的-幕”的雕像， 
西元 1645-1652 年 


齒狀裝飾 甕塔裝飾 


,飛檐托(托架，托座) 


基座- 


門邊框 


楣樑，額枋 


三角山牆 


組合式圓柱 
混合式圓柱 


組合式壁柱 1 
混合式壁柱 


花彩裝飾穗 


中間簷飾帶 


假門，暗門，隱門 


圓拱窗 


雙壁柱 


三角拱頂石 


簷帶線腳 


_螺旋飾 
_槽紋柱身 
__柱礎 


附聯式弧形山牆， 
附加式弧形山牆 


欄杆，扶手 


(挑檐、雕帶、 
過樑三部分） 

複合柱頭，/ 
j 斤衷式柱頭 ' 
組合柱頭 


附聯式三角山牆，/ 
附加式三角山牆 

盲窗，暗窗 〆 


葉尖飾 


法阔巴 黎瑪德琳教堂(新古典風格)的計畫正面，西7^1764年（由康坦 • 迪菲利設計) 
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法圖巴黎拿破崙競技場(新古典風格），西元1852年(由希托夫設計) 



密涅瓦神的雕像 


小型多面體屋頂 


外部 


球形飾 


附聯式裝飾柱，附加式裝飾柱 - 


繫樑 


多面體頂塔樓 
支撑 


突出的柱頭部分 
(挑檐、雕帶、 
過樑三部分)^ 


撑臂 


棕葉飾 


脊飾 


突出的柱頭部分___ 
_ 丨 （挑檐、雕帶、 
過樑三部分） 

突出柱腳/ 

I 平滑的牆面石工 


平滑的' 
垂直的牆面石工 


附聯式(附加式) 
科林新圓柱 


鷹銜彩帶 


1/4凹圓線腳的葉尖飾 


橫向拱 


葉飾鑲板 


窗的出檐線腳 


齒形裝飾 


閣樓屋頂層 


交叉穹頂 


通往屋頂空間 
的方形門\ 


短支柱 


走道層 


線腳飾 


線腳飾 


小穹頂 


帆拱 


拱門飾 


穹頂半肋筋(牆肋筋) 


牛眼窗 
線腳飾/ 


圓拱 
扶壁柱_ 


拱廊層 


圓拱 


附屬小教堂 


法_巴黎帮保羅一聖路钻教堂中殿(法_式巴洛克風格），自西元1627年起（由馬塔蘭格設計) 
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英國倫 敦率!保羅大教堂計畫外 
部模型(英_式巴洛克風格， 
由瑞恩設許) 


小穹頂 


桃簷，雕帶4 

突出的柱頭部分 
(挑檐、雕帶、 

過樑三部分） 

有欄杆的走廊_ 


花葉飾，阿拉伯花飾 


蔓卷飾 


，棕葉飾 


月桂菓餘圖騰 


月桂葉飾 


螺旋飾 


W 1 盤花飾 


圓花飾(薔薇形雕飾) 


圓頂窗，/ 
圓形老虎窗 


花瓣飾 


圓頂 


凸圓形裝飾線腳 
(1/4 圈緣飾） 


鑲邊 




英_式新古典建築的裝飾模造元件 


聖保羅教堂改建 
的淺浮雕表現手法 


圓拱 


凹面弧形窗 


斜簷帶飾 


頂樓，閣樓 


突出的柱頭部分 
(挑檐、雕帶、/ 
過樑三部分） 

額枋，楣柱 


勒腳 


凹面，圓拱壁翕 


半圓線腳 
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英 _ 倫敦東街啤黯治大教觉(英 _式 巴洛克），西元 1714-1734 年 
(由猶斯摩爾設計） 


教堂上的尖塔 


簷帶線腳 / 


八角塔式天窗 


甕形裝飾 


塊飾 


方形石塊 


退縮扶壁柱 

/ 有葱形線腳與平帶的裝飾 


凹面鑲板 


平的雕帶飾 
東側山牆 


胡椒瓶形塔式天窗 


圓拱窗. 


葉尖飾 


角拱頂石 


斜簷線腳 


顯著的拱頂石 


連續拱檐線腳 


.重帶飾 


塊飾 


置入橢圓石牆的 
彎曲形樓梯 


階梯式退縮四面體屋頂, 


穹頂坐圈 
之頂層(閣 
樓層） 


柱頭部分 
包括挑檐、雕帶 
過樑三部分 

直角窗 


穹頂坐圈 


圓形老虎窗 


連拱廊 


圓頂 


三角形柱條 


簷帶線腳 


立面山牆的斜簷帶飾 


齒狀裝飾 


雕帶 


牆裙 


直角通廊，直角前廳 


圓拱窗 


凹面牆 


凸顯的拱頂石 


階梯式基座 


科林新式柱頭 
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環形壁龕 


巴洛克與新古典（三) 


巴洛克、新古典和洛可可建築的細部 


英_倫敦「新_家紙業公司」的 - 角（新古典） 
西元 1830-1831 年(山索那設計） 


法 N 凡鲥苍宵 W 帳上的鍍金 鐡製品 
西元 1669-1674 年(法國式巴洛克) 


蟲蝕狀粗面石工 


(挑檐、雕帶、過樑 
三部分） 


義大利葛里£那市 
史 m 格七邸 之脔， 
18世紀¥期(洛可可) 


英_倫敦英格蘭銀行 IM 1 形大廳的壁龕砌體(新古典），西兑1794年(山索那設計) 


平的，矩形壁龕 


平酌牆面石工 


典地利維 l ! i 納宰樓 I :部 
的托盤雕像 （男 性雕像）， 

两 A 1721 年(德[屬蜓格巴洛* ：) 


法阈南次的露台，西元 1730-1740 年(洛可可) 


線腳/ 


樓窗 


\\平的，正方形壁_ 


波形瓦 （ S 形屋瓦) 


杓形凹飾 


拱頂石，拱心石 


W _半圓頂 
楔形拱石 


雕帶 


圓形大廳牆 


雕帶 

窗戶楣樑 


——•樓窗 


-地面層窗 


柱頂橫帶 


:渦狀托臂 
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英_白 金漢泰瑞格恩住宅(新古典），两元 1793-1797 年(由索那設計) 



在掀去屋頂的中央大廳的照明空間 


平屋頂_ 


女兒牆的橫檔 


欄杆，扶手 

線腳 




欄杆小柱 簷帶線腳 


屋頂煙囱，壁爐煙道 


在掀去屋頂的主 
樓梯之上的空間 



中央大廳的上層， 
除去下方的樓板 


三角形壁柱 


凸面門廊的一層樓板 


地面樓 M (+: 要 M ) 


I 弓形正面 


主樓梯 


次要樓梯 


頂板，柱冠 


壁柱柱頭 


附聯式塔司干雙壁柱， 
附加式塔司干双壁柱 


窗台 




主樓梯 


退縮房間 


中央大廳 


圖畫室與早餐室 


廁所(洗手間) 


餐廳 


次要樓梯 


希臘風格回紋花飾的雕帶 


窗戶楣樑 


窗框 


弧形過樑層 


勒腳，基座，底座 


楔形拱石 


柱頭 


地下室的窗 


圓形入口階梯 


入口大門 


柱礎 


m 


r 基座 


凸面門廊的地面層 


泰瑞格恩住七正面 


水平式粗面石工 門廳(入口大廳) 


屋頂煙囱， 
壁爐煙道 


橫檔，欄杆 


女兒牆 


簷帶線腳 


欄杆小柱 


欄杆，扶手 


]_ 柱頭部分 
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天花板 


卷形花瓣/ 

早期的天花板僅僅是樓板上方露出來的木架，到了 16世紀，木架開始覆蓋上木板 ， j 
並用灰泥（或石膏）粉刷。17世紀，模造灰泥天花板十分流行，有些還裝飾地 
十分講究，例如本單元中所呈現的例子。即使在今天，新式的建築物仍舊廣泛 




的使用灰泥粉刷的木質天花板。 

英_倫敦白廳宴會室之模造粉刷天花板，两元 1666-1693 年(鍾斯設計：羅班彩綃) 


中間鑲板:天使的凱旋遊行之圓 
(上、 F 二排）：英王詹姆斯‘世的 
讚美之 I ⑷(屮間部分） 



屬鼸 •氍 知珣 I •食 豳爾， 氙，尚:•角，龠.•.餘银② 






: fir 






㊉ 啟秦 

1 1 »*!•> r' ， T>m ， wr、 ”、* ，，， 》 v« 〔 ivn ， 飞价 、 * 、 • yv^\-y>^y*^^n'^ .....、’.，■/> 




燦駿翁玟免 t ® d 势 : d 


花葉飾， 
阿拉伯花飾 


象徵勝利的月桂花環 


左 I . 銷板： | 
海克力斯神 ( w 斯之子） 
懲成嫉妒 之阊 


象徵嫉妒的圖像(反抗)___ 

象徵力量的海克力斯之圖 

莨 巧葉紋 裝飾^ 

圓盤花飾(薔薇花飾) - 

屮問左方鑲板英格 1*1 和 
蘇格阑 K 阔的阑結之關 

9 Wr 

象徵蘇格蘭的圖像 


象徵英格蘭和蘇格蘭 
王國團結的孩童之圖 

象徵英格蘭的圖像 


偽裝米勒瓦(智慧之神 ） ^ 
的布里坦利亞(象徵大不列 
顚的女神之圖） 


左下鑲板: 
米勒瓦打嗲無知之 N 


凹面鑲板 
小鑲板 




(革格麵 u 礙獅 

j _ ‘霜秦 10? oPvP 、 p : 


象徵無知的圖像 
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h 廳大花板粉刷的細部 


圓盤花飾(薔薇花飾) 
嵌條 







^ 

\ m x m # 


扭索飾 


帶飾 



蔓鬚飾 
葉紋裝飾卷 



.爾■裔 S 泰最 《：■ : 




.. . ,» vvy, •，.. -w,Q . .. •.. . 'r.\T •: 

,y • • 1 4'-^''\ - ^ j* +• 
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P ^^,,. - ......."•■ • -.-'~ ..._■ -… '- 1 ■*■-- 广 -.-~. ，一和 —.‘ 一.一 - - — - - - -- - i . i i iigi . 

乾 _ •梁 , 3 •命 • V 奇 




■•- . . ■•”， - vSn\» cjtJfhrvf i. ^rp m r^. fJ r^.jT* - - ^ cm. * \.»y^i t *..• rx *-,^4^'*ft t2* fTf^T* 


象徵公理的圖像 


詹姆士一世(英格 

蘭和蘇格蘭國王），帝王之球 


象徵富裕的圖像 
(王室恩賜） 


. 附著於天花板橢圓飾壁布 


頂冠 




右 Klfife " : 

親馭貪婪的富裕之神岡 


象徵貪婪的圖像 


(豐饒之角)象徵富裕之圖 


中間右方鑲板: 

詹姆士 -世太平盛世的歌頌 
之圓 


密涅瓦(智慧女神） 


詹姆士一世 
(英格蘭和蘇格蘭國王） 


戰神馬爾斯 
象徵豐饒的圖像 

_象徵和平的圖像 

使神莫丘利 

蛋形和尖鏢形裝飾 


象徵(史官)記錄真實的圖像 


象徵宗教的圖像 


象徵理性的圖像(明智的政府） 


右 F 雜板: 

邱性戰勝無邊的衝突之 N 


礓繩 

灰泥粉飾 

象徵無止境的衝突之圖像 
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拱與穹窿 


拱的元件 




壁柱 


通道開口 


圓頂 


mm 

(拱圈内面) 


楔形拱石拱頂石’拱心石拱頂 


支座 


拱是一種用於橋樑架設與支撑建築物上部的曲形結構 
例如聖 • 保羅大教堂（下圖）及法國古神廟（右頁圖） 

的圓屋頂構成拱的楔形拱石（右圖）相互支撑，並且將 
建築物承重的向下力轉換成一種向外的力量，依序傳遞拱座 
至扶壁、角柱或支座（或稱支墩）。穹窿是指拱形屋頂支座 
或天花板。穹窿有四種主要的類型（右頁圖示）：筒形 
穹窿是單獨的拱頂，橫斷面呈半圓形；交叉穹窿是利用兩個 
筒形穹窿直角交叉而成；肋拱穹窿是藉由肋拱強固的交叉拱頂； 
扇形穹窿則是肋拱自突出點（拱最上端）發散而出，形狀很像扇形的 
肋拱穹窿。 


英_倫敦聖保羅 教堂圓 頂的拱與基礎 
西元 1675-1710 年（由瑞恩設計） 


帆拱，穹隅（譯註： 
在方形或多邊形空間 
上支撑圓頂的結構物） 


上拱 

(内隱於主拱 k 
短跨拱面的高差) 

拱背，外拱線 

拱腹(拱圈内面） 
突出點 

拱座，拱墩 


引領入側廊的通道 


柱礎 


支座，支墩 

拱頂石，拱心石 
拱背，外拱線 
拱腋，起拱 

拱腹(拱圈內面） 

支座，支缴_ m 

側 ifif 


小裝飾柱 

y 通道 
_簷帶線腳 

-外圓頂的柱腳 

傳聲廊，迴音圓廊 
:角形扶壁柱 


模制托架 


半圓頂 

通往側廊的筒形 
穹頂上方過道 


支座，支墩 


強化角柱而建的支撑砌體 
(20 世紀增建的） 


引領入中殿的 
短跨拱(輔助拱) 


引領入中殿 
的主拱 


角柱 


短跨拱，輔助拱 


拱的類型 



两班牙科索瓦清真寺馬蹄拱 
(摩爾式拱），西元785年 



法阈阿 h 巴列 r 教堂三心拱(半橢 N 拱）， 
西元 790-798 年 


英阈倫敦塔邢鐸拱，約 
西 7 i :1086-1097 年左右 



英 阈倫敦 两敏寺尖頂拱 英阔約克郡比佛利人教堂三心 

(外二心桃尖拱）， 花瓣拱，約西元1300年左右 

西元 1503-1519 年 
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水平支座，支墩 


暫時性支撑 


用於穹窿中心 
的暫時性結構 


简形巧窿（隧道巧頂，简形拱頂) 


穹窿的類型 


筒形穹窿 



橫向脊巧縱向脊肋 



直角交口 

交叉拱頂，穹稜屋頂 


交叉肋，斜肋條/ 

肋拱穹窿 


突出點 



交叉拱頂與肋拱穹窿的英式磚作砌法 



直角交點 


.稜線 


覆蓋圓頂 


嵌有平飾帶的拱門飾 


覆頂柱條 


露頭磚 


扶壁，扶垛 


順砌磚 


筒形穹頂的中空. 


凹角 


中空 


順砌磚露頭磚 


嵌條, 


素面雕帶, 


(挑檐、雕帶 
過樑三部分) 


額枋，楣樑- 


愛奧尼克式柱頭 


圓拱 


削切角邊 


格子穹頂室内的裝飾 


' \ 


線腳 


圓規 


紋繩狀垂直帶飾 


斯各次線腳，/ 
上收凹圓線腳 

勒腳，柱基座/ 


墩身 


石工的工具 


嵌條飾 


削切角邊 


嵌有紋繩狀垂直帶飾和 
水平帶飾的愛奧尼克式圓柱 
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圓屋頂、拱頂、穹頂 


圓頂是一種凸形的屋頂，可根據中心的基座和剖面形狀來 
分類。基座可能是圓形、方形或多邊形，完全看圓筒形牆 
(圓頂所靠之牆）的平面。圓頂的剖面很像拱形（見 38-39 
頁）。在這兩頁圖中可以看見各種不同類型的圓頂：半球形 
f 圓頂有圓形基座，剖面是半圓形；碟形拱頂有圓形 
基座，剖面是弧形（小於圓形）；多面體拱頂則 
是在多邊形基座上建設拱頂，而且基座的邊 
集結於拱頂頂端；葱形拱頂的基座是圓形或 
多邊形，剖面是葱形。許多穹頂都有 
塔式天窗（有窗戶的塔樓），提供 
内部照明。 


葱形穹頂 


窗戶地帶 


法_巴黎索班大教堂木構架穹窿 
西元 1635-1642 年(勒莫瑟設計） 


筆直支撑 
深挑檐角扶壁 
簷帶線腳 
扁平的滴水罩飾 
圓形老虎窗 


聖保羅大教堂天窗 
與上 M 頂木構架 


凹凸榫接頭 


底座 


地板 


吊桿短件 


榫接，鉸接 


地板欄栅 
滴水罩飾 

橢腰老虎窗 


葱形曲線窗框 


主橡木 


筆直支撑 


塔式天窗與葱形 


風標，風向指針 


垂直短柱 


連接塔式天窗與 
教堂室内的豎井 




穹窿的屋頂 


索班大教堂穹窿材質的表現 


葱形弧頂 


出挑雕帶 


龍骨壓條 

魚鱗瓦 
八面體底座 
斜屋頂 
圓拱 


附聯式壁柱 
，附加式壁柱 


小螺旋飾 


橢圓寶珠 


十字架 


塔式天窗_ 


圓拱窗 


螺旋飾 


窗的 
八面體基礎座 


塔式天窗 


四面體屋頂 


雨水漕，天溝 


寶珠 


方形肋脈 


圓形基座 
上的穹頂 


魚鱗瓦 


滴水罩飾 


倒拱形半心環狀線腳 


座盤飾 


嵌條 


三角形壓半圓形環狀線腳 
條，柱條 


反曲饅形飾 (1/4 圓線腳) 


嵌條 


素面雕帶 


串珠飾 


螺旋飾 


卷線腳 


扶壁柱 


四面體柱頭 


轉角線腳 


饅形飾 (1/4 圓線腳) 


嵌條 


簷帶飾 


挑簷角扶壁 


女兒牆 


小的長形壓脊條 
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M 顶的類型 


以色列耶路撒冷的6塊 
W 頂，約從西元684年起 
(半圓體屋頂) 


土耳其伊斯坩堡之帮索菲亞 
人教党，西元 532-537 年 
(碟形 A 頂） 


義大利佛羅倫斯教堂， 
西元 1420-1436 年 
(多 ififBn 顶） 


俄羅斯莫斯科苹巴錫 *4 教党， 
西元 1555-1561 年 
(葱形拱頂） 


_凹面收頭裝飾的 
十字形基座台 


一對甕塔 


採光井 
穹頂長條材料 


内圓頂窗 


_鉛皮屋頂 


塡築大理石的開口/ 
欄杆，扶手 

齒形裝飾 


砌石雨披 
水滴狀吊飾_ 
壁柱 


雙環飾 

柱頭部 


壁柱柱頭 
(挑檐、雕帶 
過樑三部分) 


上的穹頂 


圓筒形牆 
穹頂坐圏 


—廊 i 


_柱頭部分 
(挑檐、雕帶、 
過樑三部分） 


古典風格的柱頭/ 


(拱頂石上)怪狀頭飾 
花彩穗裝飾 


中凸形鑲板，隆起鑲板 
柱礎 


鍍金十字架 


/鍍金寶珠 


^戽斗形裝飾 


水平箍帶飾，束帶層/ 


圓形底座， 
台座 


螺旋飾環 


j 、 圓頂 


閣樓、 


圓孔 


鍍金肋骨 


牛眼窗 


齒形裝飾 


鍍金欄杆 


-饅形飾 (1/4 圓的凸線腳） 


英_倫敦架保羅大教堂 W 頂， 
西元 1675- 1710年(瑞恩設計) 


螺旋形托架 


假拱，裝飾拱 


圓拱/ 




素面雕帶 


基座 


貝形頂飾的壁龕 
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回教建築 


土耳其新 
月圓騰尖飾 


脊飾 


鑲嵌花彩細 r 設計 


西元570年左右，生於麥加（今日的 
沙烏地阿拉伯首府）的先知穆罕默德 
創建了回教，隨後的三百年，回教從 
阿拉伯世界傳播至北非、西班牙，甚至 
遠達印度和大部分的亞洲地區。一直到 
今天，回教無遠弗屆的影響力仍然 
存在。回教建築物的特色包括葱形拱、屋頂、 

葱形拱頂，以及裝飾雕石、彩繪、鑲嵌細工的 
牆面。回教建築物最重要的代表是清真寺，也就是 
信徒禱告、參拜的聖殿，寺上有尖塔，報時者 
站在塔上通知信徒禱告。大多數的清真寺都有 
米哈拉布（裝飾的壁龕）用來指示麥加的方向。 

回教不允許造形藝術，因此建築物用幾何 
圖案、阿拉伯圖形， W 及銘刻碑文（可蘭 _扣__胃 
經詩）來加以裝飾 0 譬喩陵墓的壁畫 


帶有香爐的 
彩繪尖塔 
圖騰 


鑲板 


一系列的層疊拱 


半圓頂 


似花蕾狀的 
葱形圓頂飾 


環繞著米哈拉布(壁龕)的扁平拱(四心拱) 


亭式屋頂彩繪 


蓮花狀托杯飾 


阿拉伯文銘刻 


多面體的壁龕 I 入裝飾柱 


印度比査普 A 治教會清真寺的米哈拉布(壁寵），約西元1636年 








■ 




■ 


盾形飾 


人字形圖案 


平板花飾 


帶有花飾設計的. 

鑲板 


帶有格式化花 
飾設計的柱頭 


回紋飾圖案的鑲板 


雕 h 


波紋帶 


尖頭 


螺旋飾 


拱座 


釉面青綠色陶質花磚 
三角形飾 


歌頌回教真主的 
阿拉伯文銘刻帶飾 


附聯式裝飾柱， 
附加式裝飾柱 


有削角邊的正六面體 


多邊形柱頭 


釉面白色陶質花磚 


有格式化植物圖騰 
的阿拉伯花飾 


釉面寶藍色陶質花磚 


幾何圖案的格子屛板 

西班牙格拉那達市阿爾罕布若宮的圓拱，西元 1333-1354 年 


埃及開羅厄爾恩亞清真寺帶有_柱的 
米哈拉布(壁龕），15世紀 
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埃及和敘利亞的回教式鑲嵌細 n 案例 


星形花邊 


黃色大理石 
的三角圖案 

黑色大理石的 
菱形圖案 



紅色大理石的 
希臘十字架 


鑲嵌裝飾_ 


石材帶炉 r 麗 

' u^SSaaKSSB^ 

M 形飾與希臘 h 字架飾的鑲嵌 




nr 


青綠色鑲玻璃黑色、黃色 
大理石的希 _ 
臘十字架圖案 

鑲嵌舖面小塊 


回紋阊案的鑲嵌 

六角形設計 



星形花邊 


石材帶 

紅色大理石 
菱形圖案 


星形飾希腿 I •字架飾的鑲嵌 


黑色大理石的 
平行四邊形圖案 


黃色大理石的三角圖案 


紅色大理石的菱形圖案/ 



/對稱的四方形石塊 


星形花邊 



六角形與帶狀鑲嵌 


青綠色鑲玻璃/ 

三角形 

六角形、三角形與對稱四邊形銷嵌 珍珠母的平行四邊形圖案 



_黑色大理石帶 


、石材帶 


紅色大理石的\ 
六角形圖案 




_ 
L 犧 


_ 


_對稱的四方形 
黑色大理石 


、三角形石塊 


六角形、三角形與對稱四邊形的鑲嵌 


曲折線腳阊案鑲嵌 


印度亞格拉的阿堤曼德一厄得一杜拉大埋石陵墓，約西元 1622- 1628年 


寶珠尖頂飾 


將半寶石嵌入凹處的切工 



回教尖塔的八角形底部_ 


_簷帶裝飾 
、托架，托樑 
-飾有阿拉伯葉飾的鑲板 


砂岩底座 


星形鑲嵌 _• 


飾有格子細工的砂岩欄杆/ 


幾何圖案的格子屛板 


石材、磚材、玻璃、琺瑯材質 
的花磚鑲嵌拼貼 
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南亞與東亞建築 


緬甸風格的七層寶塔 
約 9 世紀一 10 世紀 


南亞與東亞的傳統建築，深受印度佛教和印度教的影響，這兩種影響 
可由宗教的盛行及廟宇、佛塔的建築風格上找到。許多早期印度教神廟 
是用剖開的堅固岩石來構築，然而，約自西元8世紀起，南印度開始 
營造獨立的結構，其中有許多蓋成德拉威風格，例如維那帕夏神廟（右圖 
所示）中的階梯式塔、透窗，以及為數甚多的拱、壁柱、雕刻裝飾，就是 
這一種風格的代表。最早的佛教建築物是印度的塔婆(見 58-59 頁），由 
裝在柱身頂上的單一半球體圓頂與環繞有華麗門廳的垣牆所組成。後來， 
印度^ : 婆及其他各地的佛教建築稍作改變，例如，在斯里蘭卡，圓頂 
變成錘形，並稱之為達格巴(舍利子佛塔)。佛教寶塔(或稱浮屠，窣屠坡)的 
建築樣式，如右圖緬甸的多層神廟，每一層都有突出的屋頂。這些 
建築的形成可能衍生自塔婆的尖塔。另一種傳統的亞洲建築特徵是 
富創造力的屋頂形式，例如起翹屋頂與帶有直椽木的春日式屋頂 
(如下圖所示）。 


鍍金帶 


箭形花邊 


鑛金鐵製王冠 


螺旋雕刻的圓盤線腳 


裝飾性屋簷板 


日本奈良 w 成寺帶有直椽木的 中阈北京天堉的祈年殿攒尖圓 

春曰式風格 M 頂，12世紀一 14世紀 頂，15世紀 


單坡屋頂 


東亞建築的細部 


帶有裝飾性雕刻 
的葱拱形圖案 


H 本兵庫縣姬路市城門上帶有起 
翹 M 簷與波形山牆的折線形 
屋頂，西元 1608-1609 年 


南镩蒲州蒲州寺屋樑轉角柱頭， 
西元17世紀 


形成角飾的葱拱形圖案 


直角窗 


扶手，欄杆 


波形圖案 


支柱 


附牆柱，半露柱 


拱形入口 


欄杆尖飾 


欄杆 
扶手部分 
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印度帕塔達可咎維那帕夏與梅林卡加那神廟的石漏窗，西元8世紀 


斯里蘭卡坎堤市舍利子 
佛塔，約西元前2世紀至 
西元7世紀 


傘飾 


平板花飾 


寶塔尖頂的貼金掛貼 


塔身‘ 


格式化的四方形鑲邊條 


花紋圖案 


葉瓣形圖案. 


裝飾性金屬製品 


鐘形穹頂 


螺旋形圖案 


鐮刀形圖案 


\半圓形圖案 


湯1 湯形 


印度帕塔達可省 
維那帕夏神廟的 
側立面與平面圖 
約西元746年 


德拉威式樣的小佛塔 


德拉威式樣的葉尖飾 
(譯註：德拉威的範圍 i 
p 蓋印度南部及錫蘭北部 

/裝飾性査塔雅拱 


托架式柱頭 


門道 


漏窗 


女兒牆 


滾帶線腳 


有雕像的壁龕 


門廳 


淺浮雕鑲板 


支柱 


神龕 


壁禽 


環繞神龕的過道 


祭神室 


纖 r 右 


■^11 

I 



■ 

■! 

mm ： 


U 
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鑲板門 


門 


門和它周圍的框架組成了一個通道。一般把特別壯麗或宏偉門道視為正門或 
入口，例如右頁圖中的瑞典賴德大教堂與德國科隆大教堂的正門。門有兩種 
主要的類型：鑲嵌板式門和企口板式門，這兩種方式自古埃及時代即開始 
使用。鑲嵌板式門由水平橫木和垂直門梃組成框架，然後鑲填木板或玻璃； 
企口板式門則是由水平橫木和交叉支撐的長形、垂直的木板所構成。 


鑲板門的構件 


榫頭 


頂橫木 

頂橫檔 


裙板 




楔子 

頂橫木，頂橫檔一 

鬥梃 

.妹 if 


玻璃鑲板 


玻璃鑲板- 


-玻璃壓條 
玻璃鑲邊 




門梃、 

榫眼、 


上門梃，上門欞 


-玻璃壓條 5 
玻璃鑲邊 


中橫木，中橫檔- 


_ 




凸式 線腳〃 
鏡框式線腳 


下門梃，下門欞 


-樑頭 


鑲板腳腳 



鑲板 



鑲板 


鑲板腳腳 


榫頭 


底橫木，底橫檔一， 


一— 产 ： , i : 


凸式線腳， 
鏡框式線腳 


-榫頭 


46 




















































門的類型 


門道與人 n 的類型 



凸式線腳，鏡框式線腳 


裝鎖舌板橫檔 


底橫木，底橫檔 


頂鑲板 


雕刻弧形設計 


斜角窗格 


門梃 


頂橫木，頂橫檔 


門中梃，門中欞 


英阈薩电住七鑲嵌外門，約西元 1625-1630 年 



門梃 


英阈倫敦七的雙板前門 
約两元1830年 


英阈黎普列教會學校哥德式風格 
外部企口板門，約西元1846年 


門環 


信箱板 


支撑 


鑰匙孔 




門中梃，門中欞 


底橫木，底橫檔 






金屬鑲嵌 


.尖拱外框構架 


門梃 


底橫木，底橫檔 


頂板 


長頁鉸鏈 


門鎖、 ■ 


把手、 



底橫木，底橫檔 


獅面門環 


門鈴 


鑰匙孔 


槽面凸式線腳 


都鐸式拱 


門梃 


鑲板 


門中梃，門中 



裝飾性小羊形鉸鏈 

企口板，拼花板 
外框 

螺旋狀圖案 

隱蔽式山羊形鉸鏈 


英阈哥達明別呀的邢鐸式風格之四板前門，英 N 藍喜爾费老院室内樓梯 
約两元1859年 的企口板門，約西元1884年 


! ' 



波利維亞泰哈恩可的太陽之門，約两 7 C 
660-1000 年 



希臘雅典艾瑞克 W 亞斯城邦的愛奥 
尼克式入口，西元前 421-405 年 



西允1248年起 



两$牙巴塞隆納新藝術風格的橢_ 
形入 u ，西元 1885-1889 年 



英阈盎格枓撒克遜式（灼拱人 
口，約西元900年 



瑞典賴德大教堂的羅馬式人 
u ，約 ft 两元1103年起 



的文藝復興式入 n ， 
fi 两元1483年起 



美阈紐約克萊斯勒大樓裝飾藝 
術風格的左人口， 

西元1928-1930年 
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鐵質門式窗剖面，西元1907年 


扇形窗，約西元1700年 





最早的窗是為了採光和 
通風而開的。玻璃窗在 
/ 古羅馬時代已開始使用， 

V 但普遍地用於家居建築則 

晚至16世紀左右。早期的 
犠 麵 雛_1 条酿白勺 

菱形玻璃所構成，讓 
光線射進來。當窗戶愈來愈大後，這種 
個別的採光窗加入了水平橫檔與垂直豎框 
(或稱直欞）。門式窗和上下拉窗起源於 
16和17世紀。門式窗能藉由附著在門框邊的 
鉸鏈而向内、向外開啟；上下拉窗則是藉由 
滑輪上繫有重錘的拉繩，來上下滑動。自從 
德國德騷巴浩斯學校的窗——金屬窗框架開始 
使用後，加上大型玻璃鑲板的方便性，現在幾乎 
已經可以完全用玻璃來建造房屋了。 


窗框 


窗中梃，窗中櫺窗扉拉索 


削角凹槽飾 


圓花飾圖案、 鉛製花格窗條 


外部木構架 


釉面窗條 


由窗扉把手控制的門栓 


門式窗，約西元1925年 


窗鎖 


角形飾 


裝飾性把手板 


支柱 


窗扉把手 


鑲嵌玻璃的鉛細條 


鐵質溝身 


煤氣燈頭型的把手 


頂橫木 


門栓，門插鎖 

孔座，插座 


底橫木，底橫檔 


頂板 


菱形玻璃 


窗挺 


橡木窗台 底橫木’底橫檔 


有弧形頂部的維多利亞式窗，約西元1899年 





菱形花飾(背景設計) 


英阈倫敦皇家法院的彩繪玻璃 
(細部），西元1866年 


臂章圖案 


弧頂 


窗扣 窗扉門口 


黃銅材質的 
管和螺旋開關 

内弧面 

鑲嵌玻璃的鉛細條收頭一^ ^ 

菱形玻璃鑲嵌中空削角凹槽飾 
圓形玻璃鑲嵌 窗楣 

滑動窗扉拉索 

邊飾一 
固定窗 

鞍形條杆 

方形玻璃 
鑲嵌玻璃的鉛細條 

槽口接合 

底橫木，底橫欞 


拱弧外曲線 


窗直欞，窗中框 


木摺飾 


饅形裝飾 


支柱 
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黃楊木的 h 下拉脔構件 


.外框頂部 
-内框頂部 


魅 


獅. . . .. 

1! . . . I 




-黃楊木外框 


-黃楊木内框 


黃銅面材 
的滑輪軸 


i _一有滑輪槽 
的中梃 


鑲玻璃桿 




(上下拉窗） 


窗台 


杖緣收頭 




黃楊木的上下拉窗框 



頂橫木， 

頂橫檔 

密封雙層玻璃組 



麵木， ismm . — 


r 


(固定玻璃用） 


黃楊木的上 F 拉窗 



窗框 


門栓，門閂 


交叉橫木 


黃楊木外框 


把手 


鑲玻璃桿 


底橫木， 
底橫檔 


窗環 


頂橫木，頂橫檔 


方框玻璃1 


窗台 


黃楊 

木材 


窗的類犁 



土耳其托爾騰的伊塞汗教堂之拜占庭窗，約10世紀 



英阈伯爵宅第之盎 格辑一 撒克遜塔脔，11世紀节期 



法阈巴黎老殘軍人院之巴洛克式牛眼脔，西元 1670-1708 年 



德阈德騒巴浩斯學校建築之方框金觸脔，西元1926年 
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十九世紀 


亞麻紡織工廠的剖面 


新材料的使用與建築風格的豐富多樣性，是19世紀 
建築的特色。自18世紀末期，鑄鐵和鋼鐵取代木材， 
被廣泛使用在建築物的結構框架。例如本頁圖中建於 
1796年的這家英國亞麻紡織工廠，代表一百多年前 
工業社會的建築風格。同時，工業革命也帶動了建築 
材料的大量生產，所以英國建築師約瑟夫 • 派克斯頓 
爵士，為1851年博覽會所建的倫敦水晶宮（一幢完全 
用鑄鐵與玻璃建造的建築物），僅僅花了 9個月的 
時間就完成。19世紀一些舊式建築風格有復甦的跡象， 
例如在美國和德國新希臘式建築十分流行；在英法兩地 
則是以新拜占庭式與新哥德式取得優勢（如西敏寺 
與倫敦塔橋） 


鑄鐵牆板 


斜屋頂 


/屋脊 


機器房、 


鑄鐵的凹凸- 
榫接合 


檐口 


排水邊溝 


錨 定接合 

排水管 

端緣 

混凝土樓板 

柱的錐形部分 


浪板屋頂，多坡屋頂 
(屋脊和溝槽屋頂） 


英阈舒茲伯利的亞麻紡織工廠 
西元1796年（貝格設計） 


鑄鐵牆板 



砌磚牆 - 


石材基礎 


屋角砌磚 


規准磚拱，清水磚拱，磨磚對縫拱(錐形磚的弧形拱） 
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ml 


葉尖飾 


有裝飾性拱頂花格的圓頂山牆 


葉尖飾 




格子細工 
格子花樣 

鑄鐵花格\ 


鋼鐵撑臂 


橋墩 


圓形角樓/扶壁柱 


帶飾，束帶層 
水平箍帶 


縱向大樑，縱向主樑 
波形玻璃屋頂窗 


雕刻鑲板 


^ j 

顯圈，酬 pw 曜 n 屬_ |卿__1嫌圖_丨_ 


鑄鐵裝飾性拱板 


頂飾 








退縮樓層_ 




Msm 


iii i 


半圓形桶形穹頂 
鑄鐵不規則四邊形 


圓 1 醪 _ lIlLlLLi- I 


八角柱 I 邊門 


薄鑄鐵羽板裝飾 


加強支撑 


1 ] Im I 【•址】 

_ 


入口 


尖葉飾 
尖塔，尖頂 

天窗，天棚照明 


盾形裝飾的簷帶飾 


鐵製扶手 


小的圓浮雕 
飾，寶珠飾 


英_倫敦西敏寺的鐘樓(大鹏鐘) 
，西元 1836-1868 年 
(貝瑞和普金設計） 


鐵製花格飾 
穹頂窗 

有漏空花格的圓拱 

四面體尖塔 
鐘室 
欄杆 

有三葉飾的葱形花格 


类 N 費城證券交站所鐘形 
小閣，两允 1832-1834 年 
(新希臘風格） 


圓浮雕飾， 
寶珠飾 


細長斜扶壁 
細長斜撑牆 


英_倫敦水品宮展示廳，西元1851年(派克斯頓設計） 


附聯式正面 


復興風格建築的細部 


法阔巴 黎歌劇1%雕刻與山牆檐飾， 
两允1861-1874年(新巴洛克風格) 


英阈倫 敦两敏 、¥ MK 角 
樓，西元 1894-1903 年. 
(新拜占庭風格) 


鑲有花格的壁板區 


拱道，拱路 

英國倫敦塔橋，两元 1886-1894 年(鐘斯設計) 


的八角柱身 


星形角扶壁 


飛扶壁 


小尖塔飾 


鑲板牆 


鐘面 


飾帶線腳 


模製托樑 


四面體尖塔 


楔板托樑 


,陽台的胸牆 


帶飾，束帶 
層，水平箍 
帶 


''石板 


檐帶飾 


拱道，拱路 






























































































































































































































广1 廳天花板粉刷的細部 






巧 V ^，: .. 广 ■ 
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壤燦預 編 


%.:二 ’: 


右 I •.鑲板： 

抝貪婪的 v ; v 裕之神 N 


象徵貪婪的圖像 


_阿莫希亞之角 
(豐饒之角)象徵富裕之圖 


中間右方 鑲板: 

詹姆士 •世太平盛世的歌頌 
之 I 朝 


/密涅瓦(智慧女神） 


詹姆士一世 
(英格蘭和蘇格蘭國王） 


_戰神馬爾斯 
.象徵豐饒的圖像 

.象徵和平的圖像 

_使神莫丘利 

_蛋形和尖鏢形裝飾 

拱肩；拱側 
扭索飾 

右 K 銷板: 

邱性戰勝無邊的衝突之 | w | 


象徵(史官)記錄真實的圖像 象徵宗教的圖像 


象徵理性的圖像(明智的政府） 


象徵無止境的衝突之圖像 


象徵公理的圖像 


詹姆士一世(英格 
蘭和蘇格蘭國王） 


頂冠 


附著於天花板橢圓飾壁布 


象徵富裕的圖像 
(王室恩賜） 
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丹麥讶本根格朗特維基 
教堂，西元1920年 
(表現主義) 




頂部，西允 1928-1930 年两元1930年（荷_穴體派） 
(裝飾藝術風格） 



裝飾雕塑 


東側 


北側 


槽式窗，細長窗 


20世紀早期的建築風格 



裝飾蓋頂石，帽石 


德 N 总妃黑艾勒菲拉 r 作坊 
脔(天脔、老虎脔）， 
西元1902年(新藝術風格) 



~~~ 一 _ I 丄、 HHI . 彌兩 1 耐趟 

1 ；fii fm 1 1 MiFfFIK n Iinil 

U^s-l]_lJ fe.. 二 : :.:. 、 ， : 二 : 「—— 1 . ~~~i. Ill j g， . 


- 


德阔柏林伊 // 渦輪機 I : 廠大樓 
西元1909年 

(德意志 r « 聯盟與分離派） 


美_芝加! if 羅寶住叱，西元 1909-1910 年 
(草原風格) 


BHSW 

_i: 

1 — 


，派 

■m 

住立 

八门利 

集大 

歐義 


寒 


年 


9 
木 T 


IIII 
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現代建築物(一) 


日本卡瓦納(音譯)住宅， 

Q 西元1987年起(佛斯特設計) 


一般來說，自1950年代起興建的建築通稱為「現代建築」。 

主要的影響之一即為機能主義-種考慮機能設計。 

法國龐畢度中心（下方及右頁圖所示）和香港的上海 
匯豐銀行即是機能主義式建物的代表：這兩幢建築物 
的土木工程元件及其服務設施，從外觀上就可一目了然。 
到了 1980年代，有一些建築師摒棄了機能主義而轉趨追求 
後現代主義，這是一種使用現代營造材料與技術而復甦古典 
風格的理念一^特別是新古典主義。許多現代建築物，牆由 
玻璃或混凝土製成，並懸吊於框架上，例如右圖中的曰本 
卡瓦納住宅，這種牆的結構方式通稱「帷幕牆」。其他的 
現代構造技術尚包括複雜的混凝土拱頂群的連結，如澳洲 
雪梨歌劇院（見 56-57 頁）；以及創造出繁複屋頂形式的 
高張力樑，如加彭自由市聖 • 皮爾瑞教堂的拋物線屋頂。 


IT*, J -1 ' 丄一 、一 


- 


\組合式覆面鑲板 
筏基， ^ 

筏式基礎 側視 


-太陽能蓄電板 
-混凝土構架 


-樁柱基礎 


/嵌樑 


1 

地樑連接處 

正視 


樓板 


-帷幕牆 


、格子樑 


冷卻塔 



金屬覆面的 
防火鑲板\ 


法阈巴黎龐畢度中心，服務性空間的正面(譯註：大樓背面)， 
西元1977年(皮亞諾與羅格斯設計） 


▼ 


接待層 


連續鑲嵌玻璃 


服務動線入口 
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龐畢度中心主要正面 


走廊空間 外部走道 電動上下滾轉式窗簾 


冷卻塔 連續鑲嵌玻璃 


鋼鐵格子榫 


陽台 


主要桁架 


鑄鋼弧形樑 


懸吊防火玻璃帷幕 



支撑升 
降梯的支架 


十字形支撑 


防火剪刀梯 


交點 


鋼筋混凝土和鋼材樓板 


主要入口 裝有玻璃之升降梯管道 


水冷式防火鋼鐵圓柱 


外露消防系統 



起降機 起降馬達機房 


貯水箱 十字形支撑 開放式走廊樓層 水管 


鋼骨設施圓柱 雙十字形支撑 


垂直管線分佈區 


外部鋼格堅框 


水冷式，防火性十字樑 


防火剪刀梯 


金屬三明治式鑲板 
(絕緣鑲板） 


鋼鐵彎曲樑 


玫瑰形連接 


外部張力柱 
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現代建築物(二) 


香港的上海 M 豐銀行，两元1981-1985年(佛斯特設計） 


檐狀柱 


倒頂式構架 


下端 

(直升機降落坪) 


採光的屋頂橫帶 


停機坪下端 


遮陽羽板結構一 
直懦窗一 


覆面鑲板 


升降機 


外部樓梯 一 


全樓面鑲嵌玻璃 


採光凹處一 


玻璃惟幕牆 


垂直玻璃 
防颱屛 瞧 

入口大廳 . 



防火梯一 "IPISi 

羼 S&S 


雙層樓高 


、廣場 
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南向正面 


東向立面 
















































































豎板 


凸面曲線 


挑檐 


落地鑲嵌玻璃 


水泥粉刷 
的外牆 


圓形階梯 


強化基座 


混凝土底座 


鉸接- 


預製混凝土肋骨弧線 


帶有曲面肋骨的穹頂 


玻璃牆 


豎板 


青銅的鑲嵌玻璃壓條 


實牆 


預製混凝土肋骨 


帶形窗 


連續玻璃 


屋脊 


人字形構造的穹頂 
屋頂，預製覆瓦- 


遮篷 


淡紅色覆面，包被 粉紅色花崗岩鋪面板 


樓梯 


實牆 


1 •.辛 

j 

1 

mm 


樓梯 

































































































兀刖 2723-2563 年 


蘇美文化通天塔(古廟 
塔），伊拉克烏爾，西元 
前2125年 





利恆，西元6世紀晚期 


夂期回教(風格)撒瑪拉 
清真寺，伊拉克，自 
西元848年起 



til II [| II II il II ii 


建築風格 


建築物可以依據不同的建築風格來分類。判斷的標準主要有三個：設計、比例和裝飾。建築風格可能 
會受一些因素所影響，例如建築物機能、建材、營造技術、投資者的喜好等。下表列出了一些貫穿古今 
中外的重要建築及風格，從這個表中，你可 H 驗證循環趨勢的存在，如：遠東與印度建築連續性的重要 
中世紀時代歐洲建築的革新特質、古典理念的承繼， H 及回教風格的深遠影響等。 


两元前 1000年 
至西元後1年 


西元卜500年 


酹元 500-1000 年 


西尤 1100- 1200年 


中國軍事建築萬里長 
城，中國(北方），自西 
元前214年起 



佛教風格外有大門的婆 
塔(神龕塔），印度，西 
元一世紀 



奈良風格法隆寺> 
曰本奈良， 

西元七世紀晚期 


JI 1^ 

x : ^ ininiii | jir ^ 

I ~)^|| ) 


西元 1000-1 100年 


高棉風格的寺廟 
城市 （temple city)" 
柬埔寨，西元1113 
約1150年 


j ii mnnim Mi h iTinnr nirlrfnn rffiriT^ 


前古典的中美洲太陽金 
字塔，墨西哥 
帖歐提哇坎， 

約西元100年 



後古典瑪雅文化戰士神 
殿，墨西哥，約西元 
1000 -1100 年 




IHhmmnifr 


西元前7000年 
至1000年 


古安那托利亞（譯註： 
小亞細亞舊稱)的城市 
建築，土耳其安那托利 
亞，西元前 6250-5400 



埃及古王國岐奧普斯王 
金字塔，埃及紀査，西 



古典希臘萬神殿，希臘 
雅典，西元前 447-436 年 


o ii n ini ii in? 


古羅馬圓形露天劇場 ， 
義大利羅馬，西元 70- 
82年 




拜占庭風格的聖索菲亞 
大教堂，土耳其伊斯坦 
堡，西元 532-537 年 



A 


北義大利羅馬式風格 
比薩大教堂，義大利 
比薩，西元 1063-1118 
年與 1261-1272 年 


法國羅馬式風格坎尼修 
道院，法國，西元 1089- 
1130年 


A A 

niniH nim HiIlL rmnii K nil 

' 111 

mm mm 

Ml 1 M I'Ml M 1 '..o 


新巴比倫風格城市建 
築’伊拉克巴比倫 
西元前 605-563 年 0 0 



早期基督教風格耶穌基 
督誕生教堂，以色列伯 


南義大利羅馬式風格 
舍伐魯大教堂， 
A 義大利西西里， 
西元 1131- 
1240年 



法國哥德式風格査個特 
勒大教棠，法國，西元 
1194- 1220年 



早期中世紀聖戰(十字 
軍東征)防禦工事，敘利 
亞，約西元1150年 


法國哥德式理姆斯 
大教堂，法國 
西元 1211- 13世紀 | 
晚期 


I 

mil 


英國哥德式索力斯伯利 
&教堂，英國，西元 
1220-1266 年 


西元 1200-1300 年 



»_圈_幽_ 


___1 


iiiiii 


ilililililililkll 
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線索 

本表使用的顏色表示地理上的簇群 

速朿、印度與澳人利亞 


美洲 

歐洲 


两尤 1400-1500 年 


中東與非洲 


in»|!7ni|i?i^|ra]vua|ra]ara(au| 

圖圃__國 翻蜃 


明朝紫禁城，中 
國北京，自西元 
1406年起 


古佳拉塔祈殿亞美皇 
帝的清真寺，印度 
亞美達巴得，自 
西元1423年 



西元 1600-1700 年 


西无1900年之後 



西元 1500-1600 年 


晚期蒙兀兒風格(譯 
註：16世紀初征服印度 
半島的蒙古人及其後 
裔)之泰姬瑪哈陵，印度 
亞格拉，@元1630 
1653年0 

m 論 





澳洲-斯堪地那維亞風 
格之雪梨歌劇院， 
澳大利亞雪梨， 
西元 1959- 1973年 


遵璽 ii 


^ nnnnnnnnnnnfinnnnnnnnnnnmim 


印加文化的城市建築， 
秘魯，西元15世紀晚期 


南美巴洛克風格墨西哥 
市大教堂，墨西哥，西 
元 1563- 1667年 A 



西/{：1800-1900年 


两/{;1300-1400年 


西葡-馬格里布（譯 
註：撒哈拉沙漢的北非 
地區）回教風格防禦宮 
殿，西班牙格拉那達， 
西元1338 -1390 年 


A 

iS nronToynl ^ 
Lr|f nn Tnni tt fnffl 




早期新希臘風格之 
證券交易所，美國 
費城，西元 1832- 
1834年 


裝飾藝術風格之克萊斯 
勒大廈，美國紐約市， 
西元 1928-1930 年 





義大利哥德式風格米蘭 
大教堂，義大利，約西 
元 1385-1485 年 


I ® 


義大利文藝復興圓頂建 
築，佛羅倫斯大教堂， 
義大利，西元 1420- 
1436年 


義大利文藝復興安德瑞 
教堂，義大利曼裘亞， 
自西元1470年起 


法國文藝復興之香波堡， 
法國，西元 1519-1547 年 


lii mtitii miiiil lilitiiii hi 


西班牙文藝復興之艾斯 
科里爾宮，西班牙馬德 
里附近，西元 1562- 
1582年 



酹元 1700-1800 年 


英國巴洛克風格之聖保 
羅大教堂，英國倫敦， 
西元 1675-1710 年 


法國巴洛克風格之凡爾 
賽宮，法固，西元 1678- 
1688年 


俄羅斯巴洛克風格冬 
宮，俄羅斯聖彼德堡， 
西元 1754-1762 年 






金屬構造水晶宮(展示 
廳），英國倫敦，西元 
1851年(重建於 1850- 
1854年） 


新巴洛克風格的歌劇 
院，法國巴黎，西元 
1861-1874 年 


高科技的龐畢度中心 
(展示廳），法國巴黎， 
西元1977年 






n 







英國殖民風格皇宮，坦 
尙尼.亞.桑吉©，西元 
1883年 
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一劃 

—對甕塔 41 


二劃 

二重壁柱 5 
二層平台29 
七葉花飾 24 
八角尖塔 22、24 
八角形上角樓 51 
八角形小教堂室 24 
八角形尖塔 20 
八角穹頂 33 
八角柱 51 
八角窗 53 
八角塔式天窗 33 
八角塔樓 23、33 
八柱門廊 10 
八面體十字形塔 20 
八面體尖塔 25 
八面體底座_ 40 
八面體的基座 21 
八葉飾23 
十二面體的二樓 19 
十字形支撑1、2、55、56 
十字形台座 33 
十字形花邊 24 
十字形教堂翼部，耳堂 20 
十字坡屋頂 17 
十字架 32、40 
十字接頭21 
丁字尺 39 
丁磚，露頭磚 17 
人字形圖案 42 
16世紀砂岩瓦 17 

19世紀泥瓦17 
%凹圓線腳的葉尖飾31 
%凹圓線腳 5、24、39 


三劃 

三叉支穹柱身21 
三角山牆10、30 
三角形山牆10 
三角形石塊 43 
三角形扶壁柱38 
三角形柱條33、40 
三角形飾42 
三角形壁柱 35 
三角扶壁15 
三角拱頂石30、33 
三角飾帶25 
三板淺槽飾8 
三段式塔樓33 
三重帶飾33 
三葉式暗拱的女兒牆22 
三葉花飾 24 
三葉裝飾23 
三葉飾拱25 
三層順砌磚 50 
下門梃，下門櫺 46 
下柱腳圓盤線腳 11 


下窗框49 
下繫樑25 
上門梃，上門櫺 46 
上拱38 
上窗框 49 
上視圖52 
上層看台29 
上簷帶飾10 
上繫樑 25 

土耳其之聖索菲亞大教堂 41 
土耳其之拜占庭窗49 
土墩 18 

大不列顚索力斯伯利教堂23 
大挑簷、深出簷43 
女兒牆 13、23、24、30、35、 
40、45、51、52 
小穹頂 31、32 
小圓頂41 
小圓窗 18、24、25 
小壁柱32 
小雕像 33 
小螺旋飾 40 
小額枋29 
小繫樑 16 
小鑲板 36 

山牆 8、10、11、14、21、23、 
24、25、28、32、50 


四劃 

五葉飾線腳 23 
六角形設計 43 
六角形與帶狀鑲嵌 43 
六柱式門廊 9 
六面體大廳 18 
中央大廳35 
中空削角凹槽飾 48 
中空滾筒接合17 
中國北京天壇 44 
中國萬里長城58 
水晶宮，英國倫敦59 
中殿(主殿） 6、9、39 
中殿 7、21、22、23、24 
中層看台29 
中橫木，中橫檔 46 
中橫木14 

丹麥哥本哈根格朗特維基教堂 
53 

内圏穹頂15 
內部對角線樑 56、57 
内廊11 
内圓頂窗 41 
内圓頂 38 
内橋2、56 
內縮鑲板 21 
升降機 56 

反曲饅形飾(％圓線腳） 40 
天使之首 37 
天空女神哈素娥 6 
天花板11 
天窗，天棚照明 51 
天窗頂塔，塔式天窗3 
太陽神霍拉斯(圖騰） 6 


太陽能蓄電板 54 
孔座，插座 48 

巴洛克、新古典和洛可可建築的細 
部34 

支撐、支柱25 
方石砌體13 
方形中心柱身20 
方形支柱 24 
方形石塊33 
方形肋脈40 
方形角柱32 
方形拱的披水線腳 33 
方形柱冠 7 
方形柱腳台座 32 
方形玻璃 48 
方形短柱 33 
方形開間52 
方形雕花基座 29 
方框玻璃 49 
方樁16 

曰本卡瓦納(音譯)住宅 54 
日本奈良圓成寺44 
日光浴室 52 
月桂菓餘圖騰32 
月桂花環飾 32 

月桂葉飾 32 
月神柯娜斯6 
水平支座，支墩39 
7_ K 平式粗面石工 35 
水平帶飾39 
水平窗 2、56 
水平過道12 
水平箍帶飾，束帶層41 
水冷式，防火性十字樑55 
水冷式，防火管道54 
水葉形裝飾8 
水滴形飾5 
水滴狀吊飾 41 
水滴造型 24 
火石面磚 14 

火爐，壁爐 18 
牛眼窗 31、33、41、48 


五劃 

四中心的凹尖拱 14 
四分之一凹圓線腳 29 
四分穹窿21 
四方形角柱 29 
四方形基座 21 
四方頂尖塔，塔樓21 
四角攢尖屋頂 17 
四坡屋頂 16、17、28、29 
四面體尖塔 51 
四面體屋頂 40 
四面體柱頭 40 
四面體18 
四核心輔助拱2 
四葉飾 25 
四翼殿立面 23 
主穹窿15 
主室跨距 21 
主壇背壁(唱詩班屛攔） 22 


主壇 22 
主繫樑 16、25 

主椽木 12、14、16、17、25、 
40 

以色列耶路撒冷41 
凹入裝飾柱 42 
凹入壁龕 10 

凹凸榫接頭 16、 1.7 、40、46 

凹角 31、33、39 

凹弧形線腳 24 

凹面，拱形壁龕 28 

凹面，圓拱壁龕32 

凹面曲線 57 

凹面弧形窗 32 

凹面圓拱壁龕 15 

凹面牆 33 

凹面鑲板 32、33、36 

凹側菱形板 39 

凹陷的直角窗格18 

凹陷窗，凹入窗 53 

凹陷模式17 

凹榫(榫孔）16 

凹槽接合 17 

凹槽飾愛奧尼克式圓柱39 

凹槽飾 U 

出挑雕帶40 

凸出層，凸出帶19 

凸式線腳，鏡框式線腳 46、47 

凸肚窗19 

凸面下支撑16 

凸面線腳 32 

凸起的植栽槽52 

凸圓形裝飾線腳 ( ％圈緣飾） 32 

凸圓線腳(滾邊線腳） 27 

凸榫(突出片）16 

凸顯的拱頂石29、33 

凸橡 56 

加彭自由市聖皮爾瑞教堂 57 

北向走廊22 

北義大利比薩大教堂 58 

半身柱，附牆柱21 

半拋物曲線31 

半桁架16 

半圓外凸部分18 

半圓瓦屋脊 28 

半圓收邊瓦 12 

半圓形地窖窗33 

半圓形穹頂 15 

半圓形後殿(中世紀增建）13 

半圓形桶形弯頂 51 

半圓形環狀線腳 29、40 

半圓角樓18 

半圓拱窗31 

半圓頂 34、38、42 

半圓窗33 

半圓塔 13 

半圓線腳 32 

半圓壁龕 33 

半圓橫向拱 20 

半圓體穹頂 18 

半圓體屋頂 29 

半邊嵌榫接頭16 


古安那托利亞城市建築，土耳其安 
那托利亞 58 
古希臘萬神殿 58 
古羅馬圓形露天劇場 58 
外二心桃尖拱 25 
外耳堂牆 15 
外底部吊桿 56 
外挑桁樑(突出桁樑）14 
外挑過樑(托牆垛 ） H 
外挑樓板14 
外挑牆面的轉角柱14 
外框頂部 49 
外圈穹頂的底座 15 
外圈碟形穹頂 10 
外部張力柱 1,55 
外窗台，窗下櫺 31 
外圓頂的柱腳 38 
外對角線樑，外交叉樑 56 
外牆21、29、31 
外露柱廊 8、9、11 
外露消防系統55 
平瓦 12 

平板式(石板式)樓板 52 
平板花飾42、45 
平板雕帶飾15 
平封簷板 12 
平屋頂 35、52、53 
平拱座，平拱墩 18 
平酌牆面石工 34 
平條飾，嵌條 27 
平頂鑲板拱 15 
平飾帶系列 39 
平蓋頂石，帽石53 
平橫帶飾的拱門飾31 
平橫帶飾的橫向拱21 
平衡錘 56 
平頭窗 52 
平邊條，嵌條 27 
弗羅倫斯大教堂27 
石灰石塊 22 
石灰石與花崗石包被 52 
石灰碑材(板） 7 

石材基座 53 
石材帶43 
立柱25 
立面牆 22 

立體柱冠，立體頂板 21 


六劃 

交叉肋，斜肋條 39 
交叉穹頂 31 
交叉拱頂，穹稜屋頂39 
交錯式三門尖拱窗22、23 
仿科林新式的柱頭 28 
企口板，拼花板 47 
光幕 29 
列柱迴廊 9 
列柱墩座 4、11 
印加文化的城市建築，秘魯59 
印度比査普清真寺42 
印度維那帕夏神廟45 
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吊桿(垂直支柱）16、56 
吊桿短件 40 
吊橋(活動桁架） 51 
回紋式圖案 45 
回紋波形飾9 
回紋飾圖案的鑲板 42 
回紋圖案的鑲嵌 43 
地樑 12 
多立克半柱12 
多立克柱式的圓柱8 
多面體的柱冠，頂板 21 
多面體的壁龕42 
多面體頂塔樓31 
多面體鐵皮屋頂 31 
多葉花飾的圆窗 24 
多邊形柱頭 42 
尖拱窗14、24 
尖拱 2、19、21、24、25 
尖柱25、28 
尖頂拱43 
尖塔 23、51 
尖葉飾51 
尖滾腰環17 
帆拱 15、31、38 
托架式柱頭 45 
托樑墊板12 
托臂樑，橡屋樑，抬樑 25 
收頭48 
曲形托臂34 
曲面玻璃 52 
曲面牆 52 

有弧形頂部的維多利亞式窗 48 
有翼天使24 
次要大廳 57 
次要樓梯 35 
灰泥13 
肋拱29 
行政管理層 54 
西班牙艾斯科里爾宮59 
西班牙科索瓦清真寺 38 

西班牙格拉那達市阿爾罕布若宮的 
圓拱42 
西翼殿 22 


七劃 

串珠式線腳 7 
串珠飾 40 
住宅轆轤 29 
低層看台29 
冷卻塔1、54、55 
希臘美錫尼愛特魯斯寶庫9 
希臘雅典娜神廟2 
希臘雅典帕德嫩9 
希臘雅典衛城8 
希臘愛芬娜神廟9 
希臘建築的三種柱式8 
扶手部分44、52 
扶壁柱 18、21、22、31、40 
扭索飾37 

折衷式圓柱，複合式圓柱30 
折邊17 
束帶飾8 


束帶層13 
杖緣收頭 49 
杓形凹飾 34 
角形飾 48 
角形環狀線腳 16 
角扶壁 23、24 
角柱支撑塔21 
角柱38 

角樓式尖塔 22、23、24 
角樓的錐形尖塔 28 
角樓 22、29 
貝形頂飾的壁龕 41 
fl 殼飾 28 
走廊 13、18、19、31 
走道層 31 
防火剪刀梯1、55 
防火梯 56 


八劃 

使神莫丘利 37 
哥德式特徵25 
卷形花瓣36 
卷葉形花飾23、24 
卷葉紋飾8 
卷線腳 40 
受拉杆件 57 
固定桌 52 
固定窗48 
固體鑲板塡空 52 
奈良風格法隆寺58 
宗教儀式行進通道22 
定向天窗52 
居間肋拱(次要肋拱） 39 
帕斯多海神尼普頓神廟 9 
底橫木，底橫檔 46、47、48、 
49 

弧形山牆10 
弧形拱15 
弧形窗15 
弧形過樑層35 
弧形簷帶飾10 
弧形鑲嵌玻璃 56 
弧拱形磚造穹頂 50 
弧頂 48 
拉杆，繫杆 50 
拋物線屋頂 57 
明朝紫禁城，中國北京 59 
東亞建築的細部 44 
東側山牆33 
柬翼殿立面 22 
東翼殿 22 
板條(抹灰板條）17 
板壁間飾8 

波形瓦 （ S 形屋瓦)柱頂橫帶34 
波形玻璃屋頂窗51 
波形圖案 44 
波紋帶42 
波紋線腳板8 
法國凡爾賽宮 59 
法國巴格那斯教堂21 
法國巴黎城堡，14世紀 18 
1 法國巴黎拿破崙競技場 31 


法國巴黎索班大教堂 40 
法國巴黎聖母院 25 
法國巴黎聖 保羅一 聖路易大教堂 
5 

法國巴黎聖歐斯達克教堂鐘塔 
29 

法國巴黎歌劇院 51 
法國巴黎瑪德琳教堂 30 
法國巴黎龐畢度中心 54 
法國香波堡 59 
法國安格拉米教堂 21 
法國安格斯塞格教堂 21 
法國波新的薩瓦別墅52 
法國芳丹白露宮28 
法國阿肯巴列丁教堂 38 
法國査個特勒大教堂 58 
法國理姆斯大教堂58 
法國恩河庫西城堡主塔19 
法國康魁斯聖弗依修道院20 
法國普羅維斯凱薩城樓18 
法國奧藤聖拉雷瑞教堂 20 
法國維拉列聖瑪德雷寧天主堂 
2 () 

法國盧昂聖 • 瑪庫婁教堂24 
法國坎尼修道院 58 
油氈釘，平頭短釘 17 
玫瑰形連接 55 
盲窗，暗窗30 
直升機降落坪2、56 
直角形教堂後殿，壁龕21 
直角扶壁 24 
直角角樓 18 
直角通廊，直角前廳33 
直角窗 13、18、26、27、28、 
33、44 

直角鑲板 31 
直櫺窗 15、24、56 
直櫺25 
空心牆 14 
空調管道54 
穹頂半肋筋21、31 
穹頂坐圈 33 
穹頂窗51 
穹窿的起拱點15 
穹窿副肋，枝肋 21 
花格窗7 

花葉飾，阿拉伯花飾 32、36、 
37 

花葉飾柱頭21 
花磚雕帶53 
花瓣飾32 
初坯22 
表演舞台 29 
長頁鉸鏈 47 
門式窗48 
門栓，門閂49 
門梃 46、47 
門鈴 47 
門環 47 
門檻 

門鎖47 
阿拉伯文銘刻42 
附加式三角山牆30 


附莖飾8 
附牆柱，半露柱 44 
附聯式山牆24 
附聯式山牆、附聯式弧形山牆 
3、 3() 

附聯式柱廊21 
附聯式科林新圓柱32 
附聯式圓柱13 
附聯式塔司干雙壁柱35 
附聯式裝飾柱31、42 
附聯式壁柱40 
附聯柱25 

附聯欄杆，附加欄杆 25 
雨水漕，天溝 40 
穹頂長條材料41 
戽斗形裝飾41 


九劃 

亭式屋頂 43 
信箱46 
俄羅斯冬宮59 
俄羅斯莫斯科聖巴錫耳教堂41 
冠飾線腳 31 
削角凹槽飾48 
削角收邊 52 
削斜面窗台27 
太陽金字塔，墨西哥 58 
南向走廊 22 
南向唱詩班席走道22 
南義大利舍伐魯大教堂，義大利西 
西里 58 
南韓蒲州寺 44 
垂直角柱52 
垂直玻璃防颱屛 56 
垂直窗 2、56 
垂花雕飾 11、15 
城堡外庭，城塞外庭18 
城樓19 

城壕，護城河，壕溝19 
城堞，城垛18 
威尼斯聖瑪利亞教堂 30 
封口碼 14 
封簷板14 
屋板樑12 

屋脊 14、16、25、50、53、57 
屋頂收頭裝飾16 
屋頂空間21 
屋頂窗，老虎窗 28 
屋頂煙囱 28、35 
屋頂層(閣樓層） 35 
屋頂線腳裝飾27 
屋頂雙空調組55 
屋頂簷飾線腳 27 
屋簷 9、10、12、14、16、26、 
34 

後殿，演講台，講壇(升起的平台） 
20 

扁木栓樑16 
扁平的滴水罩飾40 
扁平穹頂 18 
扁平拱，四心拱，垂拱31 
扁帶飾(在束帶飾下方的短帶） 9 


拜占庭風格的聖索菲亞大教堂 
58 

拱形樓梯18 
拱肩；拱側 34、37 
拱肩板 26 
拱門道 26、27 
拱門飾29、31 
拱背，外拱線38 
拱座，拱墩25、38、42 
拱頂石，拱心石34、38 
拱頂石 13 
拱頂基石 21 
拱頂 38 
拱廊層31 
拱廊53 
拱窗屋簷帶飾 26 
拱窗26 
拱腋，起拱 38 
拱腹(拱圈內面） 38 
拱道，拱路51 
拱端托21 
拱墩 13 
挑檐57 
挑簷角扶壁40 
星形角扶壁51 
星形花邊 43 
星形鑲嵌 43 

柱上楣樑 10、11、12、13、15 
柱列，柱廊 41 
柱列腳座8 
柱列樓層 52 
柱式13 

柱身7、9、13、35、39、42 

柱冠頂板 8 

柱頂橫帶飾15、31 

柱頂橫帶11 

柱廊大廳 45 

柱廊10、35 

柱距9、39 

柱腳24 

柱槽9 

柱頸8 

柱頭部分(挑檐、雕帶、過樑三部分) 
30、32、33、35、39、41 
柱頭螺旋飾8 
柱頭8、9、13、19、29、35 
柱礎 10、30、35、38、39、41 
柱箍線腳(環形線腳、柱環飾） 8 

栅板 29 
玻璃惟幕牆 56 
玻璃牆57 
盾形飾42 
砂岩底座 43 
砂岩樓梯 43 
砂岩磚 14 
砂漿灰泥 17 
砌石雨披 41 
砌磚橫縫 14 
砌磚牆 50 
砌磚縱縫 14 
科林新半柱12 
科林新式柱上楣樑11 
科林新式柱頭4、33 
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科林新式雙壁柱33 
科林新柱頭11、15、31 
科林新圓柱11 
科林新壁柱 11、12、32 
穿孔女兒牆 33 
突出式側門32 
突出角樓23 
突出的柱腳31 

突出的柱頭部分(挑檐、雕帶、過樑 
三部分） 31 
突出的窗邊框31 
突出直角柱19 
突出斜構椽 25 
突出欄杆 53 
突角拱，跨牆角拱 18 

突窗 14 
突緣 17 
紅色大理石 43 
美國芝加哥遊樂園 53 
美國芝加哥羅賓住宅 53 
美國紐約克萊斯勒大樓53 
美國紐約帝國大廈 52 
美國費城證券交易所屋 51 
胡椒瓶形塔式天窗 33 
茅草屋頂 17、29 
茅草壓條 17 
英國叉柱構架屋 14 
英國中世紀倫敦橋 19 
英國巴洛克風格之聖保羅大教堂 
59 

英國木構架住屋 5 
英國白金漢泰瑞格恩住宅 35 
英國伯爵宅第之盎格魯-撒克遜塔 
窗 49 

英國約克郡比佛利大教堂 38 
英國倫敦「新國家紙業公司」34 
英國倫敦之塔 18 
英國倫敦水晶宮展示廳，西元1851 
年(派克斯頓設計） 2、£51 

英國倫敦白廳宴會室 36 
英國倫敦寺院食堂上部 25 
英國倫敦老聖保羅大教堂 24 
英國倫敦西敏寺 38、51 
英國倫敦住宅 47 
英國倫敦聖喬治大教堂 33 
英國倫敦皇家法院 48 
英國倫敦胡佛工廠 53 
英國倫敦英格蘭銀行34 
英國倫敦球形劇場 29 
英國倫敦塔都鐸拱38 
英國倫敦塔橋51 
英國倫敦聖保羅大教堂15、32、 
41、38 

英國哥達明別墅47 
英國哥德式索力斯伯利大教堂 
58 

英國盎格魯撒克遜式三角拱入门 
47 

英國教堂屋頂浮雕裝飾 20 
英國都鐸式門 2 
英國喀那芬郡城堡 18 
英國殖民風格皇宮，坦尙尼亞桑吉 
巴 59 


英國舒茲伯利的亞麻紡織工廠 
50 

英國漢普郡維勒門廊34 
英國德貝郡豪斯里教堂，西元1450 
年 25 

英國黎普列教會學校哥德式風格外 
部企口板門，約西元1846年 
47 

英國諾福克郡聖伯特芬教堂 25 
英國薩里住宅 47 
英國藍喜爾養老院47 
面坡椽(縮短的普通橡）16、17、 
25 

音樂看台29 
頁岩杆17 
風向標 23、29 
風琴擺設22 
風管 15 

風標，風向指針 40 
飛扶壁 18、21、23、24、51 
飛航燈 56 

飛檐托（托架，托座） 27、30、 
31、36 

香港的上海匯豐銀行 2、56 


十劃 

倒拱形半心環狀線腳 40 
倒頂式構架 56 
倒置 T 形鑄鐵樑 50 
哥德式尖石拱19 
哥德式曲線(流線)窗花格 5 
哥德式球心花飾的托盤 22 
哥德式窗 25 

埃及卡奈克 愛默一 瑞神廟6 
埃及古王國岐奧普斯王金字塔 
58 

埃及托勒密-羅馬王期之植物形柱 
頭 5、7 

埃及紀査市 Tjetji 王陵墓 7 
埃及麥德涅特哈布市之裝飾窗 7 
埃及菲利拉愛色斯神廟，西元前 
283—47年 7 

埃及開羅厄爾恩亞清真寺42 

庭院13 

座石 15 

座盤飾 40 

扇形穹窿 39 

扇形拱20 

扇形窗48 

框架立柱12、14 

格子板(正方凹入鑲板） 39 

格子窗12 

格子樑54 

格式化的四方形鑲邊條 45 
格栅，圍牆 52 
桃簷，雕帶32 
桅狀柱56 
桁架中柱14、16 
桁條16 

氣孔，透光孔，瞭望孔18 
泰瑞格恩住宅正面 35 


浪板屋頂，多坡屋頂（屋脊和溝槽 
屋頂） 50 

泰姬瑪哈陵，印度亞格拉 59 

浮雕面 25 

破碎山牆 33 

神龕(壁龕）11、45 

站票席位 29 

粉紅色花崗岩鋪面板 57 

紋繩狀垂直帶飾39 

素面壁柱32 

素面橫帶5 

素面雕帶39、40、41 

索力斯伯利教堂22、23 

紙莎草式樣圓柱7 

紙莎草花飾6、7 

紙莎草莖飾7 

脊肋 39 

脊飾31、42 

脊樑，脊木，脊板 25 

脊橡 16、17、44 

起降馬達機房55 

起降機 55 

退縮扶壁柱33 

退縮房間35 

退縮頂座 52 

退縮樓層 51 

退縮線腳 33 

迴廊式通道 13 

迴廊 24 

釘頭 16 

高側窗15 

高層人行橋 51 


十一劃 

停機坪下端56 
假門，盲門，隱門 3、30 
假門頂部 7 
假拱，裝飾拱 41 
側向角樓 23 
側向長壁柱33 
側向圓形凸出部分18 
側門廳 23 
側廊的外牆 24 
側廊 6、15、 2() 、21 
側邊小教堂 22 
剪式支撑25 
剪式樑25 
勒腳，柱基座 31、39 
勒腳，基座 28、35、32 
唱詩席 21 
唱詩班殿22、24 
基木 5、12、14 
基座 3、5、6、11、13、15、21 
、22、24、26、30、31、35、41 
、52 

基礎柱12 
密封雙層玻璃組49 
密涅瓦(智慧女神） 37 
密談廊15 
帶形窗57 

帶飾，束帶層，水平箍帶 37、 
51 


帷幕牆 54 
強化基座57 
強化混凝土椿基(支柱） 52 

強固的中央圓柱50 
彩繪玻璃 22、54、57 
接合山牆10、11 
接待層54 
採光井41 
採光凹處56 
採光的屋頂橫帶 56 
採光窗26 
排水管50 

斜切邊緣的簷帶飾（簷帶線腳） 

25 

斜角窗台34 
斜角窗格47 
斜坡尖塔屋頂17 
斜坡屋面夾角 53 
斜坡道 52 
斜屋頂的桁架中柱16 
斜屋頂簷14 

斜屋頂 10、12、19、20、23、 
24、40、50 
紳士包廂 29 

斜簷帶飾 1、8、9、10、11、32 
斜簷線腳 33 
梯形座排(楔形座位）13 
梯形退縮檐帶飾 52 
梯狀立面 56 
梯級豎板，級高29 
桶形穹窿 11、12、15 
梟混線腳(倒葱形曲線） 24 
淡紅色覆面，包被57 
淺浮雕鑲板 45 

混合式圓柱，組合式圓柱 3、30 
混合壁柱 3 

混梟線腳(葱形線腳飾） 27 
混凝土底座 57 
混凝土構架 54 
混凝土樓板 50 
深挑檐角扶壁 40 
球心花飾 23 
球心花 22 
球形門拉手 47 
球形飾 23、29、31 
現代石板瓦 17 
現代泥瓦 17 
眾神之王愛默一瑞 6 
祭神室 45 
祭壇 22 

第三小教堂(淑女教堂） 22 
粗石砌牆 11、13 
粗抹的灰泥牆面14 
粗面石工 26、27 
細長斜扶壁，細長斜撑牆51 
細部裝飾 27 

組合式柱頭，混合式柱頭15 
組合式壁柱，混合式壁柱3、15 
、30 

組合式覆面鑲板54 
荷拱 10、13、15 
荷蘭塔樓53 
荷蘭式砌合 14 


蛋狀與尖鏢形之柱頭飾 8 
蛋狀與尖鏢形裝飾11、37 
規准磚拱，清水磚拱，磨磚對縫拱 
(錐形磚的弧形拱） 50 
清真寺、印度亞美達巴得59 
通往正廳樓梯 54 
通風用開口 10 
通道 11、15、38 
連拱支柱(中殿支柱） 22 
連拱廊柱列21 
連拱廊道13 

連拱廊 12、20、21、22、31、 
32、33 

連結屋簷的半瓦17 
連續拱檐線腳33 
連續玻璃 57 
造形山牆 19 
都鐸式拱 47 
都鐸拱式窗14 
頂板 12、47、48 
頂冠簷帶飾12、13 
頂冠 37 
頂眼天窗10 
頂部通氣窗 7 
頂塔樓 30 
頂飾2、51 
頂蓋車道52 
頂層牆 24 
頂撑16 
頂樓，閣樓32 
頂樑 56 

頂橫木，頂橫檔 46、47、48、 
49 

頂鑲板 47 
魚鱗瓦 28、29、40 
麥芽糖形柱 5 


十二劃 

單立柱式屋頂桁架 16 
單坡屋頂 5、20、21、22、24、 
28、29、44 
圍護牆18 
嵌條 29、37、39、40 
帽形脊瓦 17 
幾何形分條線腳 25 
幾何花格飾尖拱24 
幾何圖案的格子屛板 42、43 
廊道 41 
廁所(洗手間） 35 
換氣孔，透光孔，瞭望孔18 
斯各次線腳，上收凹圓線腳 39 
斯各次線腳 ( ％圓弧上接一縮1/2半 
徑的％ 圓弧所形成的線腳）11 
斯里蘭卡坎堤市舍利子佛塔45 
普通椽 14、16、25、40 
棕葉飾 31、32 
棕櫚葉狀柱頭飾8 
棕櫚葉飾5、7、9 
植栽槽53 
渦旋飾的托架 18 
焰式窗格24 
無線電桅杆 52 
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短柱飾 21 
短跨拱，輔助拱38 
窗中框，窗中櫺 48 
窗戶開口 19 

窗戶楣樑34、35 
窗台 29、35、49、52 
窗扣48 
窗的出檐線腳 31 

窗直櫺，窗中框 48 
窗梃 48、49 
窗框 31、34、35、48、49 
窗格48 
窗扉把手 48 
窗扉拉索48 
窗扉門口 48 

窗楣 48 
窗環 49 
窗鎖 48 
窗櫺 22、28 
窗樘邊框 50 
窗 2、40、51 

筆直支撑 16、25、31、40、44 
筒形穹頂的中空39 
筒形穹頂 31、38 
筒形穹窿(隧道穹頂，筒形拱頂） 
39 

筒形拱頂，筒形穹頂 20 
筏基，筏式基礎 54 
菱形花飾(背景設計） 48 

菱形玻璃鑲嵌 48 
菱形玻璃 48 
菱形裝飾帶23 
貯水箱 55 
開放式走廊樓層 55 
階梯台座9 
階梯式平屋頂 53 
階梯式退縮四面體屋頂33 
階梯式基座 33 
階梯式塔45 
階梯式環圈11 
階梯式額枋，楣樑女兒牆33 
階梯 53 
陽台的胸牆 51 
陽台 43、55 
集柱，簇柱，複合柱20 
順砌磚 14、17、39 
黃色大理石的三角圖案 43 
黃楊木内框 49 
黃楊木材 49 
黃楊木的上下拉窗框49 
黃楊木的上下拉窗構件49 
黃楊木的上下拉窗49 
黃銅材質的管和螺旋開關48 
黃銅面材的滑輪軸 49 


十三劃 

橡木 57 
椽 25 

黑色大理石 43 
傭人層 52 
傳聲廊，迴音圓廊 38 
•傾斜的檐板 30 


圓形入口階梯 35 
圓形大廳 10、11 
圓形中殿(主殿）11 
圓形天窗 52 
圓形石柱 4 
圓形交叉側廊拱 15 
圓形老虎窗 33、40 
圓形角樓/扶壁柱 51 
圓形承接台 56 
圓形的走廊連拱20 
圓形玻璃鑲嵌 48 
圓形基座上的穹頂 40、41 
圆形基座 45 
圓形場(大會堂） 31 
圓形階梯 57 
圓形樓梯角樓 20 
圓形線腳 31 
圓周造形飾 5 
圓花飾(薔薇形雕飾） 32 
圓花飾圖案 48 

圓拱窗 3、13、18、20、21、30 
、33、40 

圓拱 5、12、13、15、19、21、 
24、25、26、27、31、32、39、 
40、41、46 

圓柱收分線(圓柱的微曲線） 9 
圓柱形石柱8 
圓柱腳 39 
圓柱 29、40 
圓浮雕飾，寶珠飾51 
圓規 39 
圓頂式屋頂 43 
圓頂肋拱 21 
圓頂底座 39 
圓頂窗，圓形老虎窗 32 
圓頂 21、32、33、38 
圓筒形牆，穹頂坐圈 41 
圓椿16 

圓盤花飾（薔薇花飾） 32、36、 
37 

圓盤花飾的壁柱28 
圓錐形尖塔 18 
塔司干式(古羅馬建築柱式)壁柱 
13 

塔司干式柱式（古羅馬建築柱式） 
13 

塔式天窗的八面體基礎座 40 
塔式天窗的底座 39 
塔式天窗 30、32、33、39、40 
塔身 45 
塔的穹窿 21 
塔的桅杆、塔剎44 
塔穹窿圓孔 21 
塔樓21 

奧地利維也納望樓 34 
奧圖曼帝國的希里麥清真寺 59 
愛奧尼克半柱12 
愛奧尼克式柱頭33、39 
愛奧尼克式圓柱33、35 
暗三葉飾 25 
楔子 46 

楔形拱石 13、26、34、35、38、 
39 


楔板托樑51 
楣樑，額枋 30 
溝槽 50 
滑動窗扉拉索48 
煙囱柱身19 
煙囱筒，煙管 17 
煙囱筒身 2 
獅面門扣環 2 
獅面門環 47 
瑞典賴德大教堂 47 
萬神殿 10 
稜線 39 
稜邊14 

置入橢圓石牆的彎曲形樓梯33 
義大利巴洛克教堂 30 
義大利安德瑞教堂59 
義大利佛羅倫斯大教堂41、59 
義大利米蘭大教堂25、59 
義大利佛羅倫斯教堂41 
義大利佛羅倫斯魯切拉宮26 
義大利帕斯多之普頓神廟8 
義大利威尼斯聖扎卡里亞教堂 
47 

義大利弗塞歐集合住宅 53 
義大利提維里維斯泰神廟 4、10 
、11 

義大利史坦格宅邸之窗，18世紀早 
期(洛可可） 34 
義大利羅馬台塔斯拱11 
義大利圓形露天劇場 12 
義大利圖雷真廣場11 
聖保羅大教堂40 
聖勞倫弗羅倫斯圖書館27 
聖器收藏室 22 
落地鑲嵌玻璃 57 
葉尖飾 20、22、23、28、30、 
33、51 

葉紋裝飾卷 37 

葉飾鑲板 31 

葉瓣形圖案 45 

裙板46、47 

裝飾半拱 22 

裝飾尖頂窗23 

裝飾性小羊形鉸鏈 47 

裝飾性山牆拱23 

裝飾性山牆28 

裝飾性半拱23 

裝飾性石材楣樑52 

裝飾性尖頂拱 24 

裝飾性屋簷板 44 

裝飾性査塔雅 （chataya ) 拱 45 

裝飾蓋頂石，帽石 53 

裝飾線腳 28 

裝飾雕塑 53 

裝飾藝術風格的貝殼形式52 
裝飾露頭磚(丁磚)層 50 
裝鎖舌板橫檔47 
跨距 21、38 
過道19 

釉面白色陶質花磚42 
釉面青綠色陶質花磚42 
釉面窗條 48 
釉面寶藍色陶質花磚42 


鉛片17 

鉛皮屋面的接合 17 

鉛皮屋頂 41 
鉛筆規線 22 
鉛製花格窗條48 
鉛質滾筒17 
鈴形核飾8 
隔熱夾層 21 
電氣設備 54 
電動上下滾轉式窗簾55 
預製混凝土肋骨弧線 57 
預製混凝土肋骨 57 
預鑄把手48 
飾花雕帶31 
飾帶線腳4、18、51 
鼓出的鑲嵌板30 
團花雕飾28 
圖畫室與早餐室 35 
墊塊 27 
實牆57 
葱曲形屋頂 43 
葱形支撑14 
葱形曲線窗框40 
葱形曲線 24 
葱形弧頂 40 
葱形穹頂 40 
葱形拱 42 
葱形圓頂 19 
葱形線腳 29 


十四劃 

旗杆53 

榛木枝骨架13 

榫肩16 

榫接，鉸接40 

瑪雅戰士神殿，墨西哥 58 

榫眼46 

榫頭 46 

演講台，講壇(升起的平台）19 
滾帶線腳 45 
滾腰 17 

滴水挑檐，遮槽34 
滴水罩飾 40 
漩渦形花葉飾24 
漩渦狀托臂34 
漏斗狀斜面牆洞 18、19、21 

漏窗45 
碟形圓頂 15 
端緣 50 
緊扣桁條25 

維多利亞式煙鹵頂管和煙鹵筒 
17 

維多利亞式模造磚5 
裸體雕像站立的裝飾燭台 28 
輕質板的水泥粉刷 52 
輕質無柱之鋼筋水泥地板 56 
鉸接合57 
鉸接17 
銅條飾(夾片）17 
閣樓屋頂層31 
閣樓41 


十五劃 

劍形花格(曲劍形） 24 
劍形飾24 
墩形尖塔飾31 
墩身 39 

廟塔式梯形退縮52 
德拉威式樣的葉尖飾45 
德國桕林伊吉渦輪機工廠大樓 
53 

德國科隆大教堂47 
德國特里爾市城門13 
德國巴浩斯學校 49 
德國慕尼黑艾勒菲拉工作坊 53 
撑臂，支撑25、31 
暫時性支撑 39 
槽口接合48 
槽式窗，細長窗53 
槽面凸式線腳 47 
槽紋，圓形塔樓33 
槽紋柱身30 
槽紋柱頭33 
模制托架15、38 
模制飾帶24 
模製托樑51 
樓板中門桁樑12 
樓板桁樑14 
樓板 12、54 
樓梯步級段29 
樑屋 57 
樑頭 46 
箭形花邊44 
緬甸層寶塔 44 
線索 59 

線圈與盤花裝飾7 
線腳飾 22、27、31 
線腳 34、35、39 
膠合板的外牆(膠合層積木外牆） 
57 

蓮形苞蕾飾 5、7 

蓮形莖飾 5、7 

蓮花狀托杯飾42 

蓮花與紙莎草花的帶狀裝飾 7 

蓮花瓣43 

蔓卷飾32 

蔓鬚飾37 

豎板 57 

豎溝紋飾(縱槽） 8 
踏板長度，級寬，級深29 
遮陽羽板結構56 
遮陽篷(為了遮陽的托架）12 
遮篷57 
鞍形條扦 48 

齒形裝飾 3() 、31、33、39、41 
舖面地板 50 


十六劃 

壁角柱(中殿牆末端的角柱） 9 

壁板16 
壁柱柱頭35、41 
壁柱 12、14、25、28、29、38、 
41 
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壁帶線腳11 

壁爐，火爐 19 

壁龕之中的拱形壁龕42 

壁龕 2、19、24、28、42、45 

戰神馬爾斯37 

操縱室 56 

整體式柱身11 

橫向拱21、31、39 

橫肋39 

橫帶飾的額枋31 

橫檔，欄杆35 

橢腰老虎窗40 

橡木窗台 48 

橡膠磚(質軟、易裂） 5 

橋墩51 

機器房50 

澳大利亞雪梨歌院 57、59 
獨立式科林新圓柱 32 
磨坊輪12 
磚面凹14 
輻射形牆 13 
輻射狀楔形室 13 
鋸齒形裝飾10 
鋼骨格子樑55 
鋼骨設施圓柱55 
鋼管 56 

鋼豎框 52 K 

鋼鐵格子梁 1 

鋼鐵格子榫 55 
鋼鐵撑臂51 
鋼鐵彎曲樑 55 
錐形尖塔 29 
錐形托板 29 
錐形物16 . 

雕刻鑲板 51 
雕帶形式的窗台 34 
雕帶飾9、15、21 
雕帶線腳34 
雕帶簷帶線腳34 
雕帶 13、30、33、34 
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